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Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Αυστρίας, του βασιλείου του Βελγίου, του βα¬ 
σιλείου της Δανίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Ομο¬ 
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημο¬ 
κρατίας, της Ιρλανδίας, της ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του βασιλείου των Κάτω Χωρών, 
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του βασιλείου της Ισπανίας, 
του Βασιλείου της Σουηδίας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομι¬ 
κής Ενέργειας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου III παράγραφοι (1) και (4) της Συνθή¬ 
κης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομετον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 
της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αυστρί¬ 
ας, του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δα¬ 
νίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Ομοσπον¬ 
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατί¬ 
ας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του 
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημο¬ 
κρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου 
της Σουηδίας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ε¬ 
νέργειας, κατ' εφαρμογή του άρθρου III παράγραφοι 
(1) και (4) της Συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυ¬ 
ρηνικών όπλων, το οποίο υπογράφηκε στη Γενεύη 
σπς 22.9.1998 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυ¬ 
πο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΣΘΕΤΌ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΑΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,ΤΗΣ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΑΕ ΚΑΤΈΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ III ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
(1) ΚΑΙ (4) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 


Προοίμιο 


ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, το Βασίλειο της Δανίας, η Δημοκοστία της 
Φινλανδίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία, η Ιρλανδία, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η 
Πορτογαλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας και το Βασίλειο της Σουηδίας (στο εξής *τα 
Κράτη") και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής "Κοινότητα") αποτελούν 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνίας μεταξύ των Κρατών, της Κοινότητας χαι του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας (στο εξής “Οργανισμός·) κατ'εφαρμογή του άρθρου ΙΗ παράγραφοι (1) κα: (4) 
της συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων (στο εξής “συμφωνία πυρηνικών 
διασφαλίσεων*), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 21 Φεβρουάριου 1977· 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΗ της βούλησης της διεθνούς κοινότητας να συνεχίσει να προάγει τις 
προσπάθειες για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων ενισχυον:ας την αποτελεσματικότητο και 
βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος πυρηνικών διασφαλίσεων του Οργανισμού, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, κατά την εφαρμογή των πυρηνικών διασφαλίσεων, ο Οργανισμός 
οφείλει: να μην παρακωλύει την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Κοινότητας ή τη διεθνή 
συνεργασία στον τομέα των πυρηνικών δραστηριοτήτων για ειρηνικούς σκοπούς - να τηοε: τια 
ισχύουσες διατάξεις σε θέματα υγείας, ασφάλειας, προστασίας της σωματικής ακεραιότητας κο: 
λοιπών ζητημάτων διασφάλισης καθώς και δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και να λαμβάνει 
κάθε εύλογο μέτρο προστασίας των εμπορικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών μυστικών καθώς 
και των λοιπών απόρρητων στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση του, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συχνότητα και η ένταση των περιγραφόμενων στο παρόν πρατόκοί-λσ 
δραστηριοτήτων διατηρούνται τουλάχιστον σε επίπεδο ανταποκρίνομενο στον στόχο ενίσχυσης 
της αποτελεσμαπκότητας και βελτίωσης της απόδοσης των πυρηνικών διασφαλίσεων του 
Οργανισμού, 

Η Κοινότητα, τα Κράτη και ο Οργανισμός συμφωνούν τα ακόλουθα : 
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ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 


Άρθρο 1 

Οι διατάξεις της συμφωνίας πυρηνικών διασφαλίσεων εφαρμόζονται στο παρόν "πρωτόκολλο στο 
βαθμό που έχουν σχέση και^ είναι συμβατές με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.. Σε 
περίπτωση αντινομίας μεταξύ των διατάξεων της συμφωνίας πυρηνικών διασφαλίσεων και των 
διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρωτοκόλλου. 


ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Άρθρο 2 

α. Κάθε Κράτος υποβάλλει στον Οργανισμό δήλωση περιέχουσα τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα κατωτέρω σημεία ΐ), Π), ϊν), ίχ) και χ). Η Κοινότητα υποβάλλει στον Οργανισμό 
δήλωσή περιέχουσα τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα κατωτέρω σημεία ν), νί) και νίί). 
Κάθε Κράτος και η Κοινότητα υποβάλλουν στον Οργανισμό δήλωση περιέχουσα τις 
πληροφορίες που προσδιορίζονται στα κοτωτέρω σημεία ίϋ) και νίϋ). 

I) Γενική περιγραφή και πληροφορίες με τις οποίες καθορίζεται η θέση οπουδήποτε 
διεξαγωγής δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με τον κύκλο του 
- πυρηνικού καυσίμου, χωρίς εμπλοκή πυρηνικών υλών, οι οποίες χρηματοδοτούνται, 
εγκρίνονται ρητώς ή ελέγχονται από το οικείο Κράτος, ή εκτελούνται για λογαριασμό 
του. 

Π) Πληροφορίες που καθορίζει ο Οργανισμός, ανάλογα με την αναμενόμενη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας ή της απόδοσης, και που αποδέχεται το οικείο Κράτος, σχετικά με 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης σε συνάφεια με τις διασφαλίσεις σε μονάδες ή σε 
θέσεις εκτός των μονάδων όπου χρησιμοποιούνται συνήθως πυρηνικές ύλες. 

ϋί) Γενική περιγραφή έκαστου κτιρίου σε κάθε τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης του και, εφόσον δεν είναι εμφανής από την περιγραφή αυτή, του περιεχομένου 
του. Η περιγραφή περιέχει χάρτη της τοποθεσίας. 

^ερΓγραφή της κλίμακας των εργασιών για κάθε τόπο στον οποίο διεξάγονται 
,δοαστηριότητες προσδιοριζόμενες στο παράρτημα I του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, την επιχειρησιακή κατάσταση και την εκτιμώμενη 
δυναμικότητα ετήσιο" "αραγωγής των υεταλλείων και ~ων εργοστασίων συγκέντρωση:: 
ουρανίου, καθώς και των σταθμών συγκέντρωσης θορίου σε κάθε Κράτος, και την 
τρέχουσα ετήσια παραγωγή αυτών των υετ αλλείων και εργοστασίων συγκέντρωσης. Η 
Κοινότητα γνωστοποιεί, κστ'αίτηση του Οργανισμού, την τρέχουσα ετήσια παραγωγή 
ενός μεμονωμένου μεταλλείου ή εργοστασίου συγκέντρωσης. Η γνωστοποίηση των 
πληροφρριών αυτών δεν απαιτεί λεπτομερή λογιστική καταγραφή των πυρηνικών υλών. 

νϊ) Πληροφορίες σχετικά με τις πυρηνικές ύλες πηγών, που δεν διαθέτουν ακόμη σύνθεση ή 
καθαρότητα κατάλληλη για παρασκευή καυσίμου ή για ισοτοπικό εμπλουτισμό, ως εξής: 

α) Τις ποσότητες, τη χημική σύνθεση, τη χρήση ή τη σκοπούμενη χρήση του εν λόγω 
υλικού, είτε προορίζεται για πυρηνικές είτε για μη πυρηνικές εφαρμογές, για κάθε 
θέση σε όσα Κράτη το υλικό ευρίσκεται σε ποσότητες πάνω από δέκα μετρικούς 
τόννους ουρανίου ή/και είκοσι μετρικούς τόννσυς θορίου, και για άλλες θέσεις με 
ποσότητες πάνω από ένο μετρικό τοννο, για το άθροισμα στο Κράτος συνολικώς, 
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εάν αυτό υπερβαίνει τους δέκα μετρικούς τόννους ουρανίου ή τους είκοσι μετρικούς 
τόννους θορίου. Η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών δεν απαιτεί λεπτομερή 
λογιστική καταγραφή των πυρηνικών υλών. 

β) Τις ποσότητες, τη χημική σύνθεση και τον προορισμό κάθε εξαγωγής από το Κράτος 
προς χώρα εκτός της Κοινότητας, τέτοιων υλών ειδικώς για μη πυρηνικούς σκοπούς, 
σε ποσότητες που υπερβαίνουν: 

1) τους δέκα μετρικούς τόννους ουρανίου, ή για διαδοχικές εξαγωγές προς το ίδιο 
κράτος ποσοτήτων ουρανίου που η καθεμιά τους είναι μικρότερη από δέκα 
μετρικούς τόννους, αλλά συνολικά αυτές υπερβαίνουν τους δέκα μετρικούς 
τόννους ετησίως· 

2) τους είκοσι μετρικούς τόννους θορίου, ή για διαδοχικές εξαγωγές προς το ίδιο 
κράτος ποσοτήτων θορίου που η καθεμιά τους είναι μικρότερη οπό είκοσι 
μετρικούς τόννους, αλλά συνολικά αυτές υπερβαίνουν τους είκοσι μετρικούς 
τόννους ετησίως· 

γ) Τις ποσότητες, τη χημική σύνθεση, την τρέχουσα θέση και πραγματοποιούμενη ή 
σκοπούμενη χρήση κάδε εισαγωγής στα Κράτη οπό χώρα εκτός *,ης Κοινότητας, 
τέτοιων υλών ειδικώς για μη πυρηνικούς σκοπούς, σε ποσότητες που υπερβαίνουν : 

1) τους δέκα μετρικούς τόννους ουρανίου, ή γιο διαδοχικές εισαγωγές ποσοτήτων 
ουρανίου που η καθεμιά τους είναι μικρότερη από δέκο μετρικούς τόννους, αλλά 
συνολικά αυτές υπερβαίνουν τους δέκα μετρικούς τόννους ετησίως· 

2) τους είκοσι μετρικούς τόννους θορίου, ή για διαδοχικές εισαγωγές ποσοτήτων 
θορίου που η καθεμιά τους είναι μικρότερη από είκοσι μετρικούς τόννους. αλλά 
συνολικά αυτές υπερβαίνουν τους είκοσι μετρικούς τόννους ετησίως· 

όπου εξυπακούεται ότι δεν απαιτούνται πληροφορίες για τις ύλες Τις προοριζόμενες γιο μη 
πυρηνικές χρήσεις εφόσον έχουν τη μορφή που αντιστοιχεί στην τελική μη πυρηνική χρήση 
τους, 

νίί) α) Πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τις χρήσεις και τις θέσεις πυρηνικού υλικού 
που εξαιρείται από τις διασφαλίσεις δυνάμει του άρθρου 37 της συμφωνίας 
πυρηνικών διασφαλίσεων* 

β) Πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες (που μπορεί να έχουν τη μορφή εκτιμήσεων;, 
τις χρήσεις εκόστης θέσεως, πυρηνικού υλικού που εξαιρείται από τις διασφαλίσεις 
δυνάμει του άρθρου 36(3) της συμφωνίας πυρηνικών διασφαλίσεων, αλλά δεν 
ευρίσκεται ακόμη σε μορφή μη πυρηνικής τελικής χρήσης, σε. ποσότητες 
υπερβαίνουσες τις εμφαινόμενες στο άρθρο 37 της συμφωνίας πυρηνικών 
διασφαλίσεων. Η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών δεν απαιτεί λεπτομερή 
λογιστική καταγραφή των πυρηνικών υλών. 

νΐϋ) Πληροφορίες σχετικά με τη θέση ή την επανεπεξερνασία αποβλήτων μέσης ή υψηλής 
ραδιενίργειρς που περιέχουν πλουτώνιο, ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού ή 
ουράνιο 333, γιο τα οποία έχουν τερματιστεί οι διασφαλίσεις δυνάμει του άοθρου ΐ 1 της 
συμφωνίας πυρηνικών διασφαλίσεων. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η* 
επανεπεξεργασία* δεν περιλαμβάνει ανασυσκευασία των αποβλήτων ή την περαιτέρω 
προετοιμασία τους που δεν συνεπάγεται διαχωρισμό χημικών στοιχείων, για αποθήκευση 
ή διάθεση. 

Λχ) Τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφόμενο τεχνικό εξοπλισμό κα; ύλες μη 
πυρηνικών εφαρμογών που απαριθμούνται στο παράρτημα II: 

α) Για κάθε εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, τεχνικού εξοπλισμού και υλών ουτού του 
είδους : αναγνωριστικά στοιχεία, ποσότητα, θέση σκοπούμενης χοήσης στο κράτος 
παραλαβής και ημερομηνία ή, κατά περίπτωση, αναμενόμενη ημερομηνία εξαγωγής· 
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β) Κατόπιν ρητού αιτήματος του Οργανισμού, επιβεβαίωση από το εισάγον ΚράτοΚ των 
πληροφοριών που έχουν διαβιβασθεί στον Οργανισμό από κράτος εκτός Κοινότητας 
σχετικά με την εξαγωγή τέτοιου τεχνικού εξοπλισμού και υλών προς το εισάγον 
Κράτος. 

χ) Γενικά σχέδια για τα δέκα προσεχή έτη όσον αφορά την ανάπτυξη του κύκλου του 
πυρηνικού καυσίμου (συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 
ερευνάς και ανάπτυξης που συνδέονται με τον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου) μόλις 

εγκρι9ουν απο τις ενδεδειγμένες αρχές του Κράτους. 

^ Ι^ροφορίες Κστα * 3αλλ£:ι κώθε εύλο Υ Τ 1 προσπάθεια ώστε να δώσει στον Οργανισμό τις εξής 

I) μια γενική περιγραφή και πληροφορίες με τις οποίες καθορίζεται η θέση οπουδήποτε 
διεξαγωγής στο οικείο Κράτος δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται 
με τον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου, χωρίς εμπλοκή πυρηνικών υλών, ειδικώς 
σχετιςάμενων με τον εμπλουτισμό, την επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου ή την 
επεξεργασία αποβλήτων μέσης ή υψηλής ραδιενέργειας που περιέχουν πλουτώνιο 
ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού ή ουράνιο 223, οι οποίες δεν χοηματοδοτούνται 
ούτε εγκρινονται ρητως ή ελέγχονται από το οικείο Κράτος, ή εκτελούνται για 
λογαριασμό του. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η 'επεξερνασία· 
αποβλήτων μέσης ή υψηλης ραδιενέργειας δεν περιλαυθάνει την ανασυσκ^υασι> των 

°ΓαΏ“κ Ε ΐΖ^ήβε°=ϊ; ασίΐ: Τ ° υς "° υ συνΕΠάγετα ' 5 '=Χ“Ρ'°μ° ΧηΜ.κών στο,χείων. 

μια γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της ταυτότητας του προσώπου ή τπ- 
οντοτητας_ που διεξάγει τέτοιες δραστηριότητες, σε θέσεις εντοπιζόμενες από τον 
Οργανισμό^ έξω από την τοποθεσία όπου ο τελευταίος θεωρείται ότι σχετίζεται 
λειτουργικως με πς δραστηριότητες της υπόψη τοποθεσίας. Η παροχή των ανωτέαω 
πληροφοριών γίνεται μόνο μετά από ιδαίτερο αίτημα του Οργανισμού και εγκαίρως. 

Κατ αίτηση του Οργανισμού, ένα Κράτος ή η Κοινότητα, ή και οι δύο, κατά πεοίπτωοη 
παρέχουν διευκρινίσεις ή επεςηγήσεις για τις τυχόν διαβιβαζόμενες πληροφορίες όυνάυει του 

διασοαλίσ-ων Ρ ° υ ’ ^ ^ αθμ0 που αιΓΓ ° ε,ναι απαραίτητο για τους σκοπούς των πυοηνικών 


Υ· 


«) 


Άρθρο 3 


α. 


Κάθε Κράτος ή η Κοινότητα, ή και οι δύο, κατά πεοίτττωση, διαβιβάζουν στον Οονονισυ- 
πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία α.ί), Πί). ΐν). ν), νί)α, νίί) και χ). και σημείο β.ί) 
αοθρου ί. εντός 180 ήμερων από την έναρξη ισχύος του παοάντος πρωτοκόλλου. 



8. Κάθε Κοατος η η Κοινότητα, ή και οι δύο, κατά ηεοίπτωση. διαβιβάζουν στον Οογανισιιό. έως 
ιΐς ο αιου κάθε έτους, στοιχεία για την ενημέρωση των πληροφοριών που προβλεπονται 
οτην ποοηγουμενη παράγραφο α. για την πεοίοδο που αντιστοιχεί στο παρελθόν 
ΠμεροΛογιακο έτος. Κάδε Κράτος ή η Κοινότητα, ή και οι δύο, κατά περίπτωση, επισηυαίναυν 
■ον οι πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί στο παρελθόν δεν έχουν μεταβληθεί. 


Η Κοινότητα δρβιβάζει στον Οργανισμό, έως τις 15 Μαϊου κάθε έτους, τις πληοοωοοίες που 

προβλεπονται οτο εδάφιο α.νί} β) του άρθρου 2 για την περίοδο που αντιστοιχεί στο παο'-λδόν 
ημερολογιακό έτος. 


δ. 


Κάδε Κράτος διαβιβάζει ανά τρίμηνο στον Οργανισμό τις πληροφορίες που σναφέοοντα 

σημείο α.ιχ) α) του άρθρου 2. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εντός εξήντα ηυεοών 
το τέλος κάθε τριμήνου. 




Κ °ξ Κ25ε Λ άτος διαβιβάζοι στον Οργανισμό τις πληροφορίες που αναοέοοιται 
οτ° εδάφιο α.νιιί) του άρθρου 2,180 ημέρες πριν διενεργηθεί περαιτέρω επεξεργασία, έως τις 

·* βίοης · ^ που <"° 
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'ότ. Κάθε Κράτος και ο Οργανισμός συμφωνούν ως προς το χρόνο και τη συχνότητα διαβίβασης 
των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο α.ίϊ) του άρθρου 2. 

ζ. Κάθε Κράτος διαβιβάζει στον Οργανισμό τις πληροφορίες που αναφέρονται οτο σημείο α.ίχ) 
β) του άρθρου 2 εντός 60 ημερών από τη διατύπωση σχετικού αιτήματος εκ μέρους του 
Οργανισμού. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Άρθρο 4 1 

Οι κατωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται σε περίπτωση παραχώρησης συμπληρωματικής πρόσβασης 

βάσει του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου. 

α. Ο Οργανισμός δεν επιδιώκει, κατά τρόπο μηχανικό ή συστηματικό, να επαληθεύει τις 
πληροφορίες που προβλεπονται στο άρθρο 2' εντούτοις, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα 
πρόσβασης: 

ΐ) Σε οποιαδήποτε θέση αναφερόμενη στο άρθρο 5, σημείο α.ί) ή ϋ) επιλεκτικός, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η απουσία αδήλωτων πυρηνικών υλών και 
δραστηριοτήτων* 

ϋ) Σε οποιαδήποτε θέση αναφερόμενη στο άρθρο δ παράγραφοι β. και γ.. προκειμένου να 
επιλύσει:ζητήματα σχετικά με την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που 
έχουν διαβιβασθεί κατ'εφαρμογή του άρθρου 2 ή για να επιλύσει αντιφάσεις σχετικές με 
τις πληροφορίες αυτές. 

ϊϋ} Σε οποιαδήποτε θέση αναφερόμενη στο άρθρο δ. σημείο α.ϋΐ), στο βαθμό που έχει ανάγκη 
ο Οργανισμός για να επιβεβαιώσει, για σκοπούς πυρηνικών διασφαλίσεων, τη δήλωση της 
Κοινότητας ή. κατά περίπτωση, ενός Κράτους, για την κατάσταση παροπλισμού μιας 
μονάδας ή θέσης εκτός των μονάδων όπου συνήθως χρησιμοποιούνταν πυρηνικές ύλες. 

β. ί) Εκτός από τα οριζόμενα στην κατωτέρω παράγραφο ϋ), ο Οργανισυός διαβιβάζει στο 
οικείο Κράτος, ή για πρόσβαση βάσει του άρθρου 5.α. ή 5.γ. όταν υπεισέαχονται 
πυρηνικές ύλες, στο οικείο Κράτος και στην Κοινότητα, τουλάχιστον 24ω?η σχετική 
προειδοποίηση για την πρόσβαση· 

ϋ) Πα πρόσβαση σε οποιοδηποτε χώρο σε τοποθεσία, που επιζητεϊται σε συνδυασμό με 
επισκέψεις επαλήθευσης πληροφοριών για σχεδιαστικά χαρακτηριστικά ή επί τούτου ή 
στερεότυπες επιθεωρήσεις στην ανωτέρω τοποθεσία, ο χρόνος προειδοποίησης θα είναι, 
εάν το ζητήσει ο Οργανισμός, τουλάχιστον ένα δίωοο. και κατ'εξαίρεση λιγότερο. 

Η προειδοποίηση διαβιβάζειεγγράφως και επισηυαίνει τους λόγους για τους οποίους 
ζητείται πρόσβαση καθώς και τις δραστηριότητες που θσ διεξαχθούν στο πλαίσιο της 
πρόσβασης αυτής. 

Σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα ή αντίφαση, ο Οργανισμός παρέχει στο οικείε 
Κράτος τη δυνατότητα να παρέχει διευκρινίσεις και να διευκολύνει την επίλυση του 
προβλήματος ή της αντίφασης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται πριν να διατυπωθεί αίτημα 
πρόσβασης, εκτός αν ο Οργανισμός κρίνει ότι η καθυστέρηση της πρόσβασης θα ζημιώσει το 
σκοπό επιδίωξης της πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός εξάγει συμπεοάσυατα 
ως προς το υπόψη πρόβλημα ή αντίφαση μόνο εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί στην Κοινότητα 
τέτοιο δυνατότητα. 

ε. Η πρόσβαση λαμβάνει χώρα μόνο κατά τις συνήθεις ώρες ερνασίας. εκτόσ εάν το οικείο 
Κράτος αποδέχεται διαφορετική λύση. 

ατ. Το οικείο Κράτος ή, για πρόσβαση βάσει του άρθρου δ.α. ή 5.γ. οπότε υπεισέρχονται 
πυρηνικές ύλες, το οικείο Κράτος και η Κοινότητα, έχει(ουν) δικαίωμα να ορίζει(ουν) 
εκπροσώπους οι οποίοι συνοδεύουν τους επιθεωρητές του Οργανισμού, όταν αυτοί κάνουν 
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ϋΠ0 ^ ίΡ ° 0π α “ Τό ** ή παρακωλύει 


Αρθρο 5 

Κα^ε Κράτος παραχωρεί στον Οργανισμό πρόσβαση : 

α. ί) Σε οποιοδήποτε χώρο μιας τοποθεσίας- 

ϋ) Σε οποιαδήποτε θέση καθοριζόμενη βάσει του άρθρου 2.α.(ν)-(νϋΐ)· 

Ι ε °^ οια δήποτε παροπλισμένη μονάδα ή παροπλισμένη θέση εκτός των μονάδων όπου 
συνήθως χρησιμοποιούνται πυρηνικές ύλες. 

Σε οποιαδήποτε θέση έχει προσδιορίσει το οικείο Κράτος δυνάμει των εδαφίων α ί) και ϊν) τ-υ 

-- δα Γ υ α ·' χ 1 κα * της παραγράφου β. του άρθρου 2. υπό τον όοο ότι το οικείο Κρότο- 
σν δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει μια τέτοια πρόσβαση, θα καταβάλλει κάθε εύλογη κ-Ι 
δ^ατη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει αμελητί τις απαιτήσεις του Οργαν^οϊ^ΐα 

Σε οποιαδηποτε θέση έχει προσδιορίσει ο Οργανισμός, διαφορετική από πς προβλεπουένε- 
στις ανωτέρω παραγράφους α. και β„ για τη διεξαγωγή πεοιβαλλοντικής δειγυοτοληΐιίσς 
εξαρτωμενης απο τη θέση, υπό τον όρο ότι εάν το οικείο Κράτος αδυνατεί να παραχωοησει» η- 
τέτοια πρόσβαση, θα καταβάλλει κάδε εύλογη και δυνατή προσπάθεια ώστε νσ ικανοποιήσει 
αμελητι πς απαιτήσεις του Οργανισμού σε γειτονικούς τόπους ή με άλλα μέσα. 


0 · 


ν. 


Άρθρο 6 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 5. ο Οργανισμός δύναται να διεξάγει τια 
δραστηριότητες: ' ^ 


ακολουθί 


ο. 


Σε περίπτωση πρόσβασης παροχωρηθείσας σύμφωνα υε το άρθρο 5.αί!} ή (ίϋ) · οτ—ικά 
επιθεωρηση_συλλογη περί β άλλο νπκών δειγμάτων- χοήση συσκευών ανίχνευσης καΐ'^τοησ^ρ 
πης ακτινοβολίας· ε^ρμογή σφραγίδων και άλλων διατάξεων αν?£ώσ^ς^ 
παραποιησεων που καθορίζονται στους επικουοικοΰς διακανονισμούς· καθώς και ά>λ?- 
ενπκε'μενικες μετρήσεις που έχουν αποδειχθεί εοικτές από τεχνική άποψη κα: οι οποίες ένουν 
επιτραπει απο το διοικητικά συμβούλιο (στο εξής -συμβούλιοκατόπιν διαβουλεύσεων - 

του Οργανισμού και του οικείου Κράτους. 

Σε ^περίπτωση πρόσβασης. παροχωρηθείσας σύμφωνα με το άοδρο δ.α. ίϋ' · ο—'<π 

. μΕΤρηση πλ π5ους πυρηνικών υλών μη καταστρεπτικές μετρήσεις "και 
δείγμα.οληψια χρησιμοποίηση ανιχνευτών ακτινοβολίας και μετρητικών συσκευών ε^τασπ 
αρχείων σχετικών με τις ποσότητες, την προέλευση και διάταξη του υλικού- ο^.ο^ 
περιβαλλοντικών δειγμάτων καθώς και άλλες αντικειμενικές μετρήσεις που έχουν αποδε-^ί 
εφικτες απο τεχνική άποψη και οι οποίες έχουν επιτραπει από το συμβούλο. κϊό^ 
διαβου^-υσεων μεταςυ του Οργανισμού, της Κοινότητας και του οικείου Κράτους. 

Σε περίπτωση πρόσβασης παροχωρηθείσας σύμφωνα με το άρθρο δ.β.: οπτική επιθεώοησπ- 
συλλογή περιβαλλοντικών δειγμάτων χοήση συσκευών ανίχνευσης και μέτρησης 'ττϊ- 
α ^Γ Γ Λ??° >αας ε '’ ετασΓ 1, α ΡΧ Ει ' ων παραγωγής και αποστολής σχετικών με διασφαλίσεις- καθώ- 
και «**« ονπαμίίνκί·; μετρήσεις πρμ έχρμν οποίε.χθεί ε®ιττές οπό τεχν,^άπσοπ τρ’ ς 

Γ^ρ&'κρ ^ 0 " 4 Τ ° 

Σε περίπτωση πρόσβασης παροχωρηθείσας σύμφωνα με το άρθρο £γ · συλλ-γή 
περιβαλλοντικών δειγμάτων και σε περίπτωση που τα αποτελέσματα όεν Υ επιλύο-ν^ 
πρόβλημα η την αντίφαση στη θέση που ορίζει ο Οργανισμός κατ’εφαρμογή του άοθοου = ν 
χρησιμοποίηση στη θέση αυτή οπτικής επιθεώρησης, συσκευών ανίχνευσης και μέτ?ησπς~-π- 
ΟΗΠνοροΛ, ρς. ται με τη ομμφωνία τρμ ρ,κείομ Κρότομς, «μ όπρτε^εΞίρχρ^αι ^3$ 
ύλες, με τη συμφωνία της Κοινότητας και του Οργανισμού, άλλων αντικειμενικών μετρήσεων. 
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·" Α{50ρο7 . 


α. 


Κατ'αίτησ-' Κράτους, ο Οργανισμός και το υπόψη Κρότος συνάπτουν διακανονισμούς 
οργανωμένης πρόσβασης δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου ώστε · να 
διάδοσηι πληροφοριών σημαντικών για την εξάπλωση των πυρηνικών οπλών, γ,ανα τηρήσουν 
τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της σωματικής η υλικής ακεραιότητας και να 
προστοτεόσουν τ^απόρρητες ή σημανπκές απο εμπορική άποψη πληροφορίες. Οι 
διακανονισμοί αυτοί δεν εμποδίζουν τον Οργανισμό να προβει στις απαιτουμενες ενεργειες 
ώστε να κατοχυρώσει πειστικά την απουσία αδήλωτων υλών και δραστηριοτήτων στην υπόψη 
θέση και να επιλύσει αποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την ακρίβεια και την πληρότητα των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 2 ή οποιαδήποτε αντίφαση προς τις πληροφορίες 

αυτές. 


β. Όταν διαβιβάζει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2, ένα Κράτος δύναται να 
Ρ υποδεικνύει στον Οργανισμό τους τόπους για τους οποίους η πρόσβαση μπορεί να υπαχθεί σε 
κανονιστικές ρυθμίσεις. 


V Εν αναμονή της έναρξης ισχύος των ενδεχομένως αναγκαίων επικουρικών διακανονισμών, η 
Γαλλία δύναται να προσφύγει στην υπαγόμενη σε κανονιστικές ρυθμίσεις πρόσβαση σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου α ανωτέρω. 


Αρθρο 8 


Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει ένα Κράτος^ να παραχωρήσει στον 
Οονανισμό πρόσβαση σε τόπους πέραν των προβλεπομένων στα άρθρα 5 και 9 η να ,ητησει απο 
τον Οργανισμό να διεξάγει δραστηριότητες επαλήθευσης σε έναν συγκεκριμένο τοπο. Ο 
Οργανισμός καταβάλλει αμελητί κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει ενα τέτοιο αίτημα. 


Αρθρο 9 

Κάθε Κράτος παραχωρεί στον Οργανισμό πρόσβαση σε δέσεις καθοριζόμενες από αυτόν για τη 
διεξαγωγή περιβαλλοντικών δειγματοληψιών ευρείας περιοχής, υπό τον ορο οτι εαν το οικείο 
Κράτος αδυνατεί να παραχωρήσει μια τέτοια πρόσβαση, θα καταβάλλει^καθε ευΛογη προσπάθεια 
ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Οργανισμού σε εναλλακτικές οεσεις. Ο Οργανισμός οεν 
θα επιδιώξει μια τέτοια πρόσβαση πριν εγκριθούν από το συμβούλιο _η χρήση περιασ/Λον .ικων 
* δειγματοληψιών ευρείας περιοχής και οι σχετικοί διαδικαστικοί διακανονισμοί, κατόπιν 
κχαβουλεύσεων μεταξύ του Οργανισμού και του οικείου Κράτους. 


* Αρθρο 10 

Ο Οργανισμός ενημερώνει το οικείο Κράτος και. κατά περίπτωση, την Κοινότητα, σχετικά με : 

ί) Τις δραστηριότητες που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, καοως και 
σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν ζητήματα ή αντιφάσεις τα οποία εχει 
υποδείξει ο Οργανισμός στο οικείο Κράτος και, κατά περίπτωση, στην Κοινότητα, εντός 
εξήντα ημερών μετά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών από τον Οργανισμό. 

ϋ) Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που διεξάγονται προς επίλυση των ζητηματωνη 
αντιφάσεων που έχει υποδείξει ο Οργανισμός στο οικείο Κράτος και, κότα πεοί.^ωση, 
στην Κοινότητα, το γρηγορότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, εντός τριάντα ημέρων σ.<- . ο\ 
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων από τον Οργανισμό. 

β. Ο Οργανισμός ενημερώνει το οικείο Κράτος σχετικά με τα συμπεράσματα που συνάγει απο πς 
δραστηριότητες που διεξάγει κατ'εφαρμογήν του παρόντος πρωτοκόλλου. Το συμπεράσματα 
αυτά διαβιβάζονται σε ετήσια βάση. 




φ 6Κ 50 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 11 

α. ί) 0 Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί στην Κοινότητα και στα Κράτη την έγκριση, εκ μέρους 
του συμβουλίου, της χρησιμοποίησης οποιοσδήποτε υπαλλήλου του Οργανισμού ως 
επιθεωρητή πυρηνικών διασφαλίσεων. Ο υπάλληλος στον οποίο αναφέρεται η 
κοινοποίηση προς την Κοινότητα και τα Κράτη λογίζεται ως διορισμένος επιθεωρητής για 
τα Κράτη, εκτός εάν η Κοινότητα γνωστοποιήσει στον Γενικό Διευθυντή, εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης της έγκρισης του συμβουλίου, ότι δεν 
αποδέχεται τον συγκεκριμένο υπάλληλο ως επιθεωρητή για τα Κράτη.. 

κ) Ο Γενικός Διευθυντής, εις απάντηση σε αίτημα της Κοινότητας ή με δική του 
πρωτοβουλία, γνωστοποιεί άμεσα στην Κοινότητα και στα Κράτη την ανάκληση του 
διορισμού ενός υπαλλήλου ως επιθεωρητή για τα Κράτη. 

β. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο α. θεωρείται παραληφθείσα από 
την Κοινότητα και τα Κράτη επτά ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής της με συστημένη 
επιστολή από τον Οργανισμό στην Κοινότητα και στα Κράτη. 


ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Αρθρο 12 

Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής σχετικής αίτησης, κάθε Κράτος εκδίδει, για τον 
διορισμένο επιθεωρητή τον οποίο αφορά η αίτηση, τις δέουσες θεωρήσεις πολλαπλής 
εισοδου/εξόδου ή/και, αν χρειάζεται, θεωρήσεις διαμετακόμισης, ούτως ώστε να του επιτραπεί η 
είσοδος και η διαμονή στο έδαφος του οικείου Κράτους για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων του. Οι εκδιδομενες θεωρήσεις ισχύουν για ένα τουλάχιστον έτος και ανανεώνονται 
ανάλογα με τις αναγκες ούτως ώστε να καλυψουν τη διάρκεια του διορισμού του επιθεωρητή για τα 


ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Αρθρο 13 

α. Σε περίπτω ση πο υ ένα Κράτος ή η Κοινότητα, κατά περίπτωση, ή ο Οργανισμός επισημάνει ότι. 
είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί στους επικουρικούς διακανονισμούς ο τρόπος με τον 
οποίο πρέπει να εψαρμοσθούν τα προβλεπόμενα στο παρόν πρωτόκολλο μέτρα, το εν λόγω 
Κράτος ή το Κράτος, η Κοινότητα και ο Οργανισμός συμφωνούν επί των επικουρικών αυτών 
διακανονισμών εντός ενενήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου ή, 
όταν δηλώνεται ότι χρειάζονται τέτοιοι επικουρικοί διακανονισμοί μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος πρωτοκόλλου, εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία δήλωσης. 

^ σναμονή της ενάρςεως ισχύος των αναγκαίων επικουρικών διακανονισμών, ο Οργανισμός 
έχει δικαίωμα να εφαρμόσει τα μέτρα που ποοβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Αρθρο 14 

α. Κάθε Κράτος επιτρέπει στον Οργανισμό την ελεύθερη επικοινωνία, για επίσημους σκοπούς, 
μίταξύ των επιθεωρητών του Οργανισμού στο εν λόγω Κράτος και της έδρας και/ή των 
περιφερειακών γραφείων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, αυτόματης 
ή ΜΠ. πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω των συστημάτων απομόνωσης ή/και επιτήρησης ή 
μετρήσεων του Οργανισμού, και προστατεύει την επικοινωνία αυτή. Ο Οργανισμός, σε 
συνεννόηση με το οικείο Κράτος, έχ» δικαίωμα να χρησιμοποιεί διεθνώς καθιερωμένα 
συστήματα άμεσης επικοινωνίας, καθώς και δορυφορικά συστήματα και άλλες μορφές 
τηλεπικοινωνίας που δεν χρησιμοποιούνται στο εν λόγω Κράτος. Κατ'α ί τηση ενός Κράτους ή 
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του Οργανισμού, οι όροι εφαρμογής της προύσας παραγράφου στο εν λόγω Κράτος όσον 
αφορά την αυτόματη ή μη διαβίβαση πληροφοριών συλλεγόμενων από τα συστήματα 
απομόνωσης ή/και επιτήρησης ή μετρήσεων του Οργανισμού προσδιορίζονται στους 
επικουρικούς διακανονισμούς. 

β. Κατά την επικοινωνία και τη διαβίβαση των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 
α. ανωτέρω, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη προστασίας, των αποκλειστικών ή 
σημαντικών από εμπορική άποψη πληροφοριών ή των σχεδιασπκών στοιχείων που το οικείο 
Κράτος θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικά. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Άρθρο 15 

α. Ο Οργανισμός διατηρεί αυστηρό σύστημα αποτελεσματικής προστασίας των εμπορικών, 
τεχνολογικών και βιομηχανικών απόρρητων στοιχείων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών 
που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέρχονται εις γνώση του στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου. 

β. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο α. σύστημα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις 
σχετικά με : 

ϊ) τις γενικές αρχές χειρισμού των απόρρητων πληροφοριών και τα συναφή μέτρα* 

Η) τους όρους απασχόλησης του προσωπικού που αφορούν την προστασία των απόρρητων 
πληροφοριών* 

ίίί) τις διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση πραγματικής ή υποτιθέμενης 
παραβίασης του απορρήτου. 

γ. Το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο α. ανωτέρω εγκρίνεται και αναθεωρείται ανά 
διαστήματα από το συμβούλιο. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Άρθρο 16 

σ Το παοαρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
πρωτοκόλλου. Υπό την επιφύλαξη τροποποίησης των παραρτημάτων ! και 11, ο όρος 
"πρωτόκολλο", όπως χρησιμοποιείται στο παρόν όργανο, καλύπτει το πρωτόκολλο και τα 
παοαρΤήματά του συνολικά. 

Ο κατάλογος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνεται στο παράρτημο I και ο κατάλογο ςτεχνικού 
εξοπλισμού καί υλών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II μπορούν να τροποποιηθούν από 
το συμβούλιο με βάση τη γνωμοδότηση μιας ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων, ανοικτής 
σύνθεσης, που συγκροτείται από το συμβούλιο. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής της φυσεως 
τίθεται σε ισχύ τέσσερις μήνες μετά την έγκρισή της από το συμβούλιο. 

I 

Τρ ςαράρτημα III του παρόντος πρωτοκόλλου προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η 
Κόινο^ιτα και τα Κράτη θα εφαρμόσουν τα προβλεπόμενο στο παρόν πρωτόκολλο μέτρο. 


ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 17 

α Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχΰ χ την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός λαμβάνει 
ταυτόχρονα από την Κοινότητα και τα Κράτη γραπτή κοινοποίηση περάτωσης των αντίστοιχων 
εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος. 
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0. Τα Κράτη και η Κοινότητα δύνανται, ανά πάσα σπγμή πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος πρωτοκόλλου, να δηλώσουν ότι θα εφαρμόσουν το παρόν πρωτόκολλο σε 
προσωρινή βάση. 

γ. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει αμεληπ όλα τα κράτη μέλη του. Οργανισμού σχετικά με 
οιαδήποτε δήλωση προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και σχετικά με την 
έναρξη ισχύος του. ν 


ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αρθρο 18 


Γ»α τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : 

ο- Ως όθΡστηριότηΐ£·ς_έρευναο και ανάπ τυξης συνδεόυενεο υε τον κύκλο του πυρηνικού 
ΚΟίΤίμον νοούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται σαφώς με οποιαδήποτε πτυχή 
τελειοποίησης μεθόδων ή συστημάτων σχετικών με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
λειτουργίες ή εγκαταστάσεις: 

- μετατροπή πυρηνικών υλών, 

• εμπλουτισμός πυρηνικών υλών, 
παρασκευή πυρηνικού καυσίμου, 
αντιδραστήρες, 
κρίσιμες εγκαταστάσεις, 
επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου, 

επεξεργασία (εκτός της ανασυσκευασίας, ή της προετοιμασίας άνευ διαχωρισμού 
στοιχείων, με σκοπό την εναπόθεση ή απομάκρυνση) αποβλήτων μέσης ή υψηλής 
ραδιενέργειας που περιέχουν πλουτώνιο, ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού ή 
ουράνιο 233, 

με εξαίρεση τις δραστηριότητες θεωρητικής ή θεμελιώδους επιστημονικής έρευνας ή τις 
εργασίες έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με τις βιομηχανικές εφαρμογές των 
ραδιοϊσοτόπων, τις ιατρικές, υδρολογικές και γεωργικές εφαρμογές, τις επιπτώσεις" στην 
υγεία και στο περιβάλλον και τη βελτίωση της συντήρησης. 

β· Ως τοποθεσία νοείται η περιοχή που οριοθετείται από την Κοινότητα και ένα Κράτος στις 
αντίστοιχες πληροφορίες σχεδιασπκών χαρακτηριστικών μιας μονάδας, 
συμπεριλαμβανόμενος μονάδας που δεν λειτουργεί πλέον, και στις αντίστοιχες πληροοοοίες 
για θέση εκτός μονάδων όπου συνήθως χρησιμοποιούνται πυρηνικές ύλες, 
συμπεριλαμβανόμενός θέσης εκτός μονάδων που δεν λειτουργεί πλέον και όπου συνήθως 
χρησιμοποιούνταν πυρηνικές ύλες (αυτό περιορίζεται σε θέσεις με θερμές κυψέλες ή όπου 
διεξάγονταν δραστηριότητες σχετικές με τη μετατροπή, τον εμπλουτισμό, την παρασκευή ή 
επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου). Ο όρος τοποθεσία περιλαμβάνει επίσης τις πόσης 
φΰσεως εγκαταστάσεις που συστεγάζονται με τη μονάδα ή τη θέση, για την παροχή ή τη 
χρηση ουσιαστικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων : θερμές κυψέλες για την επεγεργασία 
ακτινοβολημένων υλικών που δεν περιέχουν πυρηνικές ύλες· εγκαταστάσεις για την 
Επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διάθεση αποβλήτων· και κτίρια συσχετιζόμενα με 
ιδιαίτερα είδη καθοριζόμενα από το οικείο Κράτος βάσει του ανωτέρω σηυείου α.(ίν) του 
αρξρου 2. 

Υ· Ώο.ίταοοπλισυέντι υονάδα ή ποοοπλισυένπ θέση εκτός υονάδων νοείται μια εγκατάσταση ή 
θέρη στην οποία έχουν αφαιρεθεί ή καταστεί αδύνατες γιο λειτουργία υπολειπόμενες 
κατασκευές και τεχνικός εξοπλισμός βασικός για τη χρήση της, ώστε να μη χρησιμοποιείτο, ως 
τόπος αποθήκευσης και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον για το χειρισμό, την 
επεξεργασία ή την αξιοποίηση πυρηνικών υλών. 

δ· Ως υονάδα που δενλεπουονΕί πλέρν ή θέση εκτός υονάδων που, δεν λειτουονεί πλέον νοείται 
μια εγκατάσταση ή θέση όπου έχουν σταματήσει οι εργασίες και αφαιρεθεί οι πυοηνικές ύλες, 
δεν έχει όμως παροπλιστεί. 

ε. Ως ουράνιο υψηλού Βοθυού ευπλουησυού νοείται το ουράνιο που περιέχει ισότοπο 225 κατά 
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ποσοστό 20% τουλάχιστον. 

στ. Ως περιβαλλοντική δεινυατοληώία ε£οοτώϋ6νη ρης τη νοε ^ αι Π συλλογή δειγμάτων του 
περιβάλλοντος (π.χ. αέρας, ύδστα, βλάστηση, έδαφος, επιχρίσματα) σε έναν τοπο 
υποδεικνυόμενο από τον Οργανισμό και στην άμεση γειτονιά αυτού προκκμένου να είναι σε 
θέση ο Οργανισμός να συνάγει συμπεράσματα ως προς την απουσία μη δηλωμένων 
πυρηνικών υλών ή δραστηριότητων στη συγκεκριμένη θέση. 

ζ Ως πΕοιΒαλλοντικπ δεινυατοληΦίο ευάείαο π εοιοηάς νοείται η συλλογή περιβαλλοντικών 
δειγμάτων (π.χ. αέρας, ύδατα, βλάστηση, έδαφος, επιχρίσματα) σε δέσμη θεσεων 
υποδεικνυόμενων από τον Οργανισμό πρσκειμένου να είναι σε θέση ο τελευταίος να συνάγει 
συμπεράσματα ως προς την απουσία μη δηλωμένων πυρηνικών υλών ή δραστηριότητων σε 
μια ευρεία περιοχή. 

η. Ως ρυοηνικά ύλη νοείται οποιαδήποτε ύλη πηγής ή ειδικό σχάσιμο υλικά όπως ορίζονται στο 
άρθρο XX του καταστατικού. Ο όρος ύλη πηγής δεν ερμηνεύεται ως ισχύων για μεταλλεύματα 
ή κατάλοιπα αυτών. Εάν, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, το συμβούλιο, 
ενεργώντας βάσει του άρθρου XX του καταστατικού, ορίσει και προσθέσει νέες ύλες στον 
κατάλογο εκείνων που θεωρούνται ως ύλες πηγής ή ειδικά σχάσιμα υλικά, ο ορισμός αυτός 
τίθεται σε ισχύ βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου μόνο κατόπιν αποδοχής του εκ μέρους της 
Κοινότητας και των Κρατών. 

θ. Ως υονάδα νοείται: 

ΐ) α ντ ιδράΡΤή ρας, κρίσιμη έγκατά στάση,μονάδα μετατροπής .μονάδα παρασκευής, μ ονάόα 

επανεπεξεργασίας, μονάδα διαχωρισμού ισοτόπων ή χωριστή εγκατάσταση 
αποθήκευσης· 

ϋ) κάθε τόπος όπου συνήθως χρησιμοποιούνται πυρηνικές ύλες σε ποσότητες ανώτερες του 
ενός ενεργού χιλιογράμμου. 

[, Ως θέση εκτός υονάδων νοείται οποιαδήποτε εγκατάσταση ή θέση, που δεν αποτελεί μονάδα, 
όπου συνήθως χρησιμοποιούνται πυρηνικές ύλες σε ποσότητες το πολύ ενός ενεργού 
χιλιόγραμμου. 
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ΗίϊΗϋ βη \Ί«η*. ροί ώιρίΐββάσ, βΐ νβΐηΐκΐόί <1β 5βριίβιηΙ>Γβ (1ε γπϊΙ πονεοίβηΐοδ ηονβηιβ ν οοΗο, 
βη 1β5 Ιεπευ35 *1βη»Β&, άβηβ33. β$ρ3ϋοΐ3, Πηβ53. &2ηοβ53, ετϊεεΕ, ίη§1«3. ΪιεΙιεπε, 
ηββΓ&πάβΜ. ροηυβοβί». χ ίΐιβββ, ώβηόο οβόη αηο άε βϊΐοδ ιβχιο$ ΐδυηίπιεηΐβ βυτεηιίοο, δΐ 
όίβη, βη αβδο <1β άΐδαβρβηοΐ*, {)3ήη Γβ !ο$ Ιβχίοδ 3ςοΓ03<ίθ5 βη 135 Ιβη^ιιβδ οΠοίβΙβδ άβ 1 ε 
■Ι ιιη!3 <1β ΟοΙτβΓπβάοΓβδ άβΐ ΟΕΕΑ. 


ΙΛ1Γ*Γΐϋ$βΐ ί νίβη όβη ίοο^ϊγνβηόβ δβρΙβτη&βΓ ηίπβηίιυηϋΓβιΙβ ο§ οπβο^ΙνΓβπΐδ ϊ ίο 
βΙίδβπιρίΕΤβΓ ρΙ άβηδίς βπ3β1ί1ί, βηδίε, &3ηδ^ 3τ*5ΐί, ίΐ3ίΐβηδΙί, ηβάβΓίβηάδΙζ. ροΓτυ^ΐδίδΙ:, 
5ρ3ηί1ν, δνβηδίι ο® ΐγδίε πιβά 53Γηιηβ §χ1άΪ8Ηβ{{ Γογ 3ϋβ νβΓδίσηβΓ. ΐάβι ιβίίδίβριβ ρδ όε οπΐβίεΐΐε 
ΐΑΕΑ-δρΓ 0 § <1θ8 Ιΐ3τ Γο«Ηη5$5ΐΗΙίπ8 ί ΐΐΙΓβΙόβ &Γ υονβΓεηδδίειτίΓηεΙδεΓ. 


ΟβδοΗβΙιβπ ζιι \νΐβη 8 Πΐ 22 . δβριβπιόβΓ 1998 ίη 2 \νβΐ υτδοΙιπΛβπ ΐη ά 2 ηί$βΙιβΓ. άβυίδοΗίΓ. 
εηίΙίδοΙιβΓ. ΓυιπίδβΗβΓ, ΓΓβηζΰδΐδοΗβΓ, βΐϊβοΗΐδςΗβΓ. ίΐ 3 ΐΐβηΐδ<:ήεΓ. πίεάβΓίέηόΐδοηβΓ. 
ροηυδίβδίδοΚβΓ, δοΚννβάίδςΙιβΓ υηά $ρ 3 ηί$οΗβΓ 5 ρΓ 4 θΗβ. ννοόβί ]βάβτ \νοπΐ 3 υΐ ^ΙεΐοΗβπηιβεη 
νεΛίη<1ΓιβΗ τ ϊιη ΡαΙΙβ νοη ιιηΙβΓ5θΚϊβ<11ίβ{ιβη Αοχίβ^υη^βη 3βδοοΗ ά&: Ψοπίεαι ΐη όβη 
ΑπΚδδρΓββΗβη όβδ ΟουνβΓηβυΓ$Γ3ΐ$ (ΙβΓ ΙηίβΓηζΐΐοηζΙβη ΑιθΓηβπβΓβΐβ-θΓ 22 ηί 53 Ποη ιτΐ 3 ββεόβηά 
ΐδί. 


Εγινε στη Βιέννη εις διπλούν, την 22” ημέρα του Σεπτεμβρίου 1396, στη δανική, ολλανδική, 
αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, ποοτογαλική, ισπανική και σουηδική 
γλώσσα· τα κείμενα σε όλες τις ανώτεροι γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, εκτός από περίπτωση 
απόκλισης, οπότε υπερισχύουν τα κείμενα που έχουν συνταχθεί στις επίσημες γλώσσες του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. 


Οοπβ 3ΐ νίίπηβ ϊη άυρίΐεζιε. οη Λε 22ηά όιν οΓ 2:ριεπΐ02Γ 1998 ΐη Λε ΟβηίδΗ. Ουιεη. 
ΈπεΙΐδΗ. ΠηηΐδΗ. ΡτεποΗ. Οεπηαη. Οτβίΐί. Ι 12 Η 211 . ΡθΓΚΐ 2 \ΐϊ>ε. 5ρ3ηΐϊΗ ζηά 5\νεάΐ$ή 
Ϊ3η2η32βϊ. ώβ ιβχΐ$ οί ννΗϊοΗ 3Γβ βςυβίΐν ευώίηιΐο βχεερι ιΗ3ΐ. ΐη 02 δβ οΓ α!νβ:§ίηεε. ιΗοεβ 
Ι2.\·ΐ5 εοπαΐυάβά ΐη &β οΓΏείβΙ Ι3ηευ3βϊ5 οΓΛε ΙΑΕΑ 3 ο3γ0 οΓ ΟονεηηοΓδ 5 Η 2 ΙΙ ρΓδν 3 ϊΙ. 


Ρπίΐ 3 \'Ϊ2αη:, εη άβυχ εχεπιρίβΐτεδ, Ιβ 22 δβριβιηόΓί 1998, βη ΐΕηζυβδ 3Πίπΐ3ηά2. 2πβΐ3ΐ$ε. 
αιηοΐδβ. ίίρζεηοΐβ, Γιηηοϊδβ, &3ης3ΐ$ε, βτεερυε, ίιβίΐεηηβ. ηϊβΓΐ3η03Ϊ5β, ροπυΕζίδε βι 
δυεάοίδε: ιοιυ οεδ Ιεχιβδ Γοηΐ εββίεπιεηΐ Γοί 53υΓ ςιΓεη 025 άε άΐνεΓαε-κε. 1-5 νεΓδίοηδ 
αοηοΐιιβδ αιη$ 1β5 ΐ2ηευ-5 οΓΓιαβΙΙβε όυ Οοηδϊίΐ α:5 βουνβΓΠίυΓ$ όε ΓΑΙΕΑ ρΓεν 3 ΐεη;. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΙΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ} 


Γ»πο 3 νίβηηβ ίη όυρίίοβ οορΪ 3 , ίΐ βίοπιο 22 <Ι«1 πιείε άι $εηεα»1>Γβ 1998 ηεΙΙε Ιώζικ <1*ηε5β, 
Γιηηίεο, ίτζηοεδε, §τβοο, ίη^εδε. «3ΐί3ηο, οΐεηόεδε, ροπο^εδε, 5ρ3?ησ1ο, ινβάη* β ιβ<ίβ5ςο, 
οζηαη» άεΐΐβ ςυ^Ιι Γίοεηΐε υςυαίπιεηΐε Γε<1ε, 3(1 εεοεζίοηε <1« ΐεΛϊ εοηοΐαδί ηεΙΙε 1ίη§υε 
ιιβϊοΐίΐΐ <3«1 Οοηδφίο άεί 8°νεπΐ3ΐοή (ΙεΙΓΑΕΕΑ εΗε ρΓενζ^οηο ίπ εεδο <3ϊ <ϋνοΓ§εηζ3 Ιτβ.ί 
Ιεδίί. 


0ε<ΐ33ίΐ ιε ν/εηεη ορ 22 δερίεπώεΓ 1998, ίη ηνεενοικί, ίη <1ε ϋεεπδε, (1ε ϋυίΐίε, <1β Εη§εΙδε, 
άβ Ρίηδε, (1ε ΡΓ 3 Π 5 ί, ώε Οηε&ε, ά& 1ΐ3ϋ33ηδε, (1ε Νε(1εΓΐ3η(1$ε. <1ε Ρο«υδ«5β, άα 5ρ33ηδβ βη άα 
Ζννεε(ΐ5β 1331, ζίράε 3ΐ1β ίεΐίδίεη §ε1ίΐΙ«Ιϋ1ί ζυώεηΐίεΐί, ηχεί ύίεη νβΓ«3η(1ε άζΐ ίη βεναΐ ν3η 
χε§εηδίη](3ϊζ1ιεί(1 (1ε ίείίδίεη (Ιϊε ζί]η §εδΙσίεη ίη <1ε οίΠοίίίΙε Ι3ΐεη ναη <1β ΙΟΑ£ &ίη(1εη(1 ζί}η. 


Ρείΐο επί Υίεη& επί όυρίο εχεπφΙβΓ, 305 νίηΐε ε (Ιοίδ (1ε δειεηιΒίΌ <1ε 1998 επί 1ίηζυ3 εΙείΜ, 
(ϋη3ΐη3Γςυε53, ε5ρ3πΗοΐ3, ίίηΐ3ηάε53, ίτβηοεδβ, ζτεζ3. ίη£ΐεδ3, ίί3ΐί3η3, ηεεΓΐ3η<3ε$3, 
ροΓΜίζυεδβ ε $υεο 3 ; ΐοάοδ 05 ΐεχχοδ ίϊιζεΓη ίζιιείιηεηιε Γέ ιπ35, επί 0350 άε (ϋνεΓ2έποΪ3, 
ρΓενβΙεεεηη 3ςαε1ε$ Ιεχϊοδ ςυε ΐεηΙΐΗΓη ίί(1ο εδΐ3&ε1εα<1θδ εσι Ιίηζωδ οΓιοί3Ϊ5 <1ο ΟοπδεΙΗο <1θ5 
ΟονεπιβίΙοΓεί ά3 ΑΙΕΑ. 


ΤεΗ:>· \νΐεηί $53 1<3ηιεη3 1(3ρρ3ΐεεη3 22 ρ3ΐν£η8 $\Λ·$ί:υυί3 1998 ίβηδί^η, ΚοΙίΕηηίη, εηζίιηηϊη, 
δυοιήεη. Γ 3 η 5 ^ 3 η, δ 3 ΐ( 53 η, Ισεί 1 ( 3 π, ίί3ΐΪ3η, ροπιιζζΗη, εδρΒη^η μ ηιοΐδίη ίίίεΐεΐίδ; 1(3ΐ^ί 
ΙαεΙίνεΓϊίοί ονβΐ νΜ8 ϊο(ϋδΐιΐ5νοίιη3ί$ί2. ιηυ«3 εΓοβνηικΙεη ίίΓηεχεδδΙ οη ηουάβιεαενδ ηίϊ|3 
τε 1 ;$ιε] 3 . ,)οι 1:3 οη χεΗ(>· ΚιηδΒίηνΕΙίδεη 3ΐοηιίεηεΓ8ί3]£Γ)ε5ΐ0η Ηβϋίηΐοηεαναδίοπ νί:3ΐΐ!5Ϊ1:3 
ΙίίεΙίΙΐΒ. 


ϋιβΓίΙιΐ ί \νίεη ΐ τνέ εχειηρΙίΓ <4εη 22 δεριεπΤοεΓ 1998 ρζ 03Π5^3, ίηζε1δΙ(3. Γιηδίιε. π·3Γ.5ΐ;3. 
ατείάδίο. ϊΐ3ΐίεη5ΐ;3. ηεάεΓίϊηόδΙ;*. ροι·πΐ2ίδίδ1;3.·δρ3η$1(». δνεηδΙ(3 οοΚ τνδΚε $ρΓ&«η. νβτνιά 
\ - 3 Γ]ε ϊρΗϋ^’εΓίίοη $ 1(311 Μεβ Ι &3 ζίΙιί§1ιει. υιοπι ί&ΙΙ <1ε *1(υ1!ε δίπ^ δΐζ δι ά& (5ε ιεν,εΓ $οηχ 
ίηζ 3 Π$ ρέ ΙλΕΑ:$ ^Γ>τε1$ε$ οίΠοίεϋΒ $ρ:41( $Κ·3ΐ1 Ηβ ίδΓεΐΓδ(1ε. 





ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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Ρογ β! Οο&ίβτηο «ΙβΙ Κβίηο άε Βεφοβ 

Κογ Κοη^βπ^οί Βεφεηε Γβ^πηχ 

Ρϋτ ώβ <ϋβ$ Κΰηΐ^τεΐοΗί Ββ1§ίβη 

Για την κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου 

Ρογ Λβ ΟονεπυπβηΙ οΓ&ε Κίπ£άοπι οΓΒεφυιη 

Ρουτ Ιβ ^ουνεπιεηιβηί ίο Κο^βιιτηο «Ιο ΒβΙρςυβ 

Ρογ Η βονεπιο άεΐ Κ,εεηο <3βΙ ΒεΙζίο 

νοο: άε Γεκπη§ νεη ίιεί Κοηΐηίατίΐε ΒβΙβίδ 

ΡΰΙο Οονεπιο (Ιο Κ,είπο 6 λ Βείιρεα 

ΒβΙίρβη 1αιιιίη§35ΐαιηπ3η ΗΜΙίίυ&εη ρυο1ε$ΐ3 

ΡδΓ Κοπυηεεπίίεΐ Βεί^ίεηϊ Γε§επη§ 



Ρογ βΐ Οο&ϊβπιο (3β1 Κεΐηο δε Οΐηίΐιη 3 Γθα 
Ρογ Κοηκπξβί 03ηπΐ3Γ& Γε§επη§ 

ΡΟτ <ϋο Ρ.60ϋΓυη§ ά« Κδηΐ§τεί<: 1 ΐ 5 Ο&ποιπ&γ): 

Γβ την κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας 
Ρογ ώε ΟονετηπιεηΙ οί &ε Κώ§<3οπι οΓΠεππΊβτΙί 
Ροιιτ Ιε ίτουνεπιεπιεηΐ άιι ΚογΕαιπί άυ ΟπηεπίΗΓΐ: 
Ρετ Η βονεττιο ίεΐ Κ,εριο (Π Ο&ηίηΐΕΓ 03 
Υοογ δε Γε25πη§ νεη Ηεΐ Κοπϊη1ατ]1ί ϋεηϊΓη&τΙίεη 
Ρείο Οονεπιο δο Κ,βϊηο δα Οϊπ 3 Γη 3 Γ 03 
ΤβηχΙιεη ΙαοώΐίΜίΙαιηηβπ Η&1Πηι]ς5εη ρυο!ε$ΐ 3 
* δΓ Κοηιιη23τϋ:εΙ 03ηπΐ3Γ& Γε§επη§ 


ίΤ\ 


» 



/ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ρογ βΐ Οοβίεπιο <3β Ιε Κ,ερύδΙίοΕ Ραΐβπϋ ά& ΑΙεπίΕπΐζ 

Ρογ ΡοΛ«η<ΐ5ΓβρϋΙ)1ί14βη ΤγδΗβικΙδ ΓβΒεπηυ 

Ρ0τ <3ίε Κ.ε§ίβηιη3 ΒβκίβδκριιΜΠΕ Ι)ειιί5θ1ιΐ4η£ΐ 

Για την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Διροκρατίας της Γερμανίας 

Ρογ Λβ ΟονβπιιηβηΙ οΓ ώβ Ρ«1«3ΐ ΚεριΛΙίο οΡΟβπηίηγ 

Ροιιτ 1ε 2 ουνβτη«ηεπΙ 4ε Ια Κ.έριΛΙίςαε ίεάβΓΕίε ά’ΑΙΙβπίδ^ηο 

ρ βΓ Π §ονεπιο όεΙίΕ Κερυΐ>ΒΙί«ι ί« 3 ετ 2 ΐε άί Οεπη&ηία 

νοοΓ <3σ Γβ§επη 3 νβη ά& Βοηι&ΓεριώΙϊεΙί Ι)υίΐ5ΐ3η<1 

Ρείο Οονβπιο (13 Κ,ερύ&ΙΐοΕ Ρβάεπϋ άι ΑΙεΓηιτώΕ 

5&λ52η ΙϋΚοΟΜνϊΙΙίη Κα11ΐηι1ί5εη ρυο1ε$ΐΕ 

Ρ5γ ΡδΓ&ϋηάδτεριΛΙΐΙίεη ΤχϊΙίΐ3η<ί5 η^επη§ 


£'ϊ··ίΙ 


Ρογ ε! Οοδίβπιο δε 1 ε Κ.ερύβϋθΕ §ηε§ζ 
Ρογ Οεη ΗεΙΙεηδΙίε Κ,βριΛΙϋ^ Γ6§εΓΪη§ 

ΡΟτ δίε ϊΐεεϊεηιηξ δ« ΟήοοΙώοίΜη Η.ερμ&1& 

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Ρογ ώε Οοναπτηοπΐ οί ώ« Ηεΐΐεηίο ΚεριΛΙίο 
Ρουτ 1ε §οιινβπιβπιεηΐ δε 1 ε Κ-έρυΒΠαυε Ιιείΐέηΐςυε 
Ρετ ίΐ 2 ονβτηο δείΐζ Κ.εριι&&Ιίθ8 εΙΙεπίοΕ 
νοοΓ δε Γε§βπη§ νβη δε Ηεΐΐεείϊϊε ΓεριΛΙϊεΙί 
Ρείο Οονεπιο δζ Κερά&ϋοΕ ΗεΙεηίοΕ 
Ηεΐΐεεηϊεη ί253ν&ΙΐΗη ΚΕίϋΐυΙ^εη ρμρΐΐίίζ 
ΡδΓ ΚεριαΒΙ&εη ΟτευΕηάδ Γεερπβξ 


Ψ?Α 



_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) 

φφ βΐ Οοϋαηο <1β1 Κείηο άϋ Εερ&ήβ. 

9οτΚσ οββήββί 5ρβηίβη3 κχοήηχ 

Ατ ώο Κ££κηιη£ άα Κδτά&τΐάχ 5ρ*ηΐβη 

ροτην κυβέρνηση ττχί Βασιλείου της Ισπανίας 

ίοτ ώβ Οοναηπκηί οΓίΚε Κΐη^ίΙοΣη οίδρ&ΐη 

Ρ*χ 1β βοκναπαηβπί (3ϋ Κο>τωιηο (ί’Είρββηβ 

Ιντ 0 {οναηο άβΐ Κέ£θο <ϋ 8ρβ£ηβ 

^ατ ά» κ$οπη£ νβη 1κ* ΚοιώΑιΐ]^ 5ρ*η]β 

1^)0 Οονκηο <1ο Κϋΐηο <!β Ε$ρ2η&3 

'^φιφη 1 π« » η 8 « 1 ηπηΛη Ιιαίϋϋι^βη ρυο 1 «$ί 3 

ΛΚοη-^ϊρ^^Γ^β * ^ &/**<**. 



Ι^ΓΪΐΟο&αιο άβ Ιτίαζκΐΐ 
ΛνΚβ*| ?βί ώι β 
ΚΙ^ΛρΛρβχΗΐ^ Ιτίβηώ 
|α™*#ρνησητης Ιρλανδίας 
^ιηβΟσνίηιηιββί οίΊτεΙβτκ! 
Ροντί€#ο<η«πκπϊαιΐ άζ ΠτΙβη* 
ΙχΤ^|ονβηο (ΙβΙΠτΙβηώι 
ι*9βπο£ νιπ Ιβίβηιΐ 
^Ιί^ΟσνΒπϊο (Ια Ιγ1απ(1α 





_ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ρογ «I ΟοΜβπιο άβ 13 ΚτρύΒΗ»» ΐί^ϋπηί 
Ρογ Όβη Ιίζΐίβηίΐίβ Κ,βρυΜΰα τΐ£βπη8 
Ρϋτ (Ιίβ ΚοροπιηΒ <ϊβΓ Ιί3Ηαώείκη Κοριώΐϊΐί 
Για την κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας 
Ρογ ώο Οονοπιιηοηΐ οί ώο Ιϋΐίω Κορι&ΐΐο 
Ρουτ Ιο £οανβπΐ6Πΐοηί άβ I* Κέρι&Κςυο ίίιιΐΐοηηο 
Ρογ ϋ βονβπιο (ΙοΙΙα ΚβριΛ&Ηο* ίΐβΐίιω 
Υοογ <1β ιβ£βπιΐ8 ν8η <** Ι^ ωη$ί ΚτραΙιΙίΛ 
ΡοΙο Οονβπιο άζ ϋίορύ&ΐΐοβ Ιΐαΐίαιια 
ΙιηΗβη ί3$*ν3ΐΐ3η Η«1Ιϊα±5θπ ραοίβδίζ 
Ρδί ΚβρυΙ>1&βη Ιΐ3ΐίβη$ Γβββπηβ 



φ,ΐΛίν* 


Ρογ οί Οο&ΐοπιο άβΐ Οπιη Όυοαάο άβ 1,υχοιηί>ιΐΓ§ο 
Ρογ δίοΛοΛιΐβΐίσιιπηοΐ Ι.ικβιη1χ)ϋΓ55 γο§οππ£ 

ΡΟγ άϊο ΚοίροηιηΒ άκ Οτοΰ1ΐϊΐζο8ΐυιη3 ίΛαοπΛυτβ 

Για την κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Ρογ ώο Οονοπκηοπΐ οί ώο Οτϋπά Ουιώγ οί ΐΛίχοπώουτ® 

Ρουτ Ιο ξουνοΓποπιοηΙ άυ Οπιιιά-Ουοίιβ άο Χ,ιιχοπώουτε; 

Ρογ Π §ονβτηο άβΐ Οτ3η<5υο&ίο άί ίιΐ55βιηΙ)ΐΐΓ§ο 
νοοΓ άί Γο§οπη§ ν&η ΙαοΙ Οτοοώβιΐοβάοπι ΙλιχοπΛιιγ§ 

ΡοΙο Οονβπιο άο 0τδο-ϋυο3<1ο άο ίυχοπώιΐΓζα 
ΐΛίχοπώυτξίη δυυώοΓώιιύαιαωπ ΙιηΙΚίυΙαβη ρυοίεδία 
ΡδΓ 5ίθΓηοΓίί§άοιηβΙ ίιιχβπΛιΐΓΒϊ Γ 086 πη§ 


ϋά·^, 









_ ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ρονεί &&ΛΪΒΟ άκΐ Κβώο ώ: Ι<* Ρχί*» Β«]θ5 


ύοΜπηηβηί οί ώβ Κώβίΐοπι οίώβ ΝβώοτΐΗπ <35 
|» |οβν«ηβπΜηί ία Κοχιιηηβ 4α Ρι^Βββ 
$ίβ |0«πιο <Μ Κβ^ηο άά Ρββη Βίοι 

Υοστ ν*η 1κ< Καηίπίστ^ άα Νιχίβτίωίϊβη 

ίΙΙ$Οσγ«Μ άο Καηο ώκ Ρ&ίίββ Βαϊχο$ 

(0βΐοήύάΛ ΐ 3 Μθ 8 Β 3 ΐαιηο 3 η ριιοΙ«ί 3 

Ϋ^ΚοβΒβκ^ Νβίΐαϋηίίβηβι η^ηίης 




Ρογ άΟοΗηο άο Ια Κβρώϋο άα Αιιλπα 
Ροτί^ριΛΠΜβι 0 αΗ ^3 κ£βπη£ 


^ μ ■•φ^Ρΐ^ΚΛημοίφοτίαςτης Αυστρίας 
Ροτ ϋιβΟβΝηη·* οίώο Κτριώϋο ο£ ΑηΛ» 

Ρ^ιΐϊίϊϊΤϊΐ ώ ** Κίρϋϊ>0ί ϊ ι1β «ί’ΑιΛπσΙιβ 
ν Τϋί.*® - * β Ρ |Λι,Κο · ^Άχυίπβ 

V» & Κβρώϋβίε ΟοΛοηπ* 

ώ ΛερύΜΐαι άα Αικίπι 

Μίιιίαβπ ραο]«ί» 

ΗΐτηηΑΟαη 0ββτϋε3 κ£αϊπ£ 



_ Ε0ΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Η# βΐ ΟοΜβσιο άο Ια Κβρύ&Ιίοα ροΓίιΐ£ΐιε$Α 
ΚβριΛΙϊΙο η^βηης 

ΡΟτ <£β Κββΐβπιηί άα ΡοτίιιρββΐΒοΙιαι Κβρα&Ιϋ: 

(\5 την κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας 
Ροτ ώβ Οοναηικπΐ οί ώε ΡοτΐυβίκΜ ΚτριΛΗο 
Ρουτίβ ^οιτνεΓηΜπεπΐ <Ιβ Ια Κ,έριώΙίςικ ροΓΐιι@3Ϊ5β 
Ρβτ Π βονατπο άβΐΐα Κβριώβϋοα ροΓίΟΒ&ΟΜ 
Υοοτ άο ναη ά& Ροιΐα^ίδβ ΚβριΛϋοΙε 

Κ&} Οσναηο ά* Κβρύ&ΐΐοβ Ροιίαβυεω 
ρκορίίη ίαϊαναΐΐαη 1ια1ϋη&«η ροοίβδία 
ΧΐρυΜΰαη Ροτίυ$αΐ5 «ββπηβ 





'^οϊϊί&Α'ίβπϊο <1β Ια Κβρύ&ΐίοα όβ Ρίηΐηηώα 
*Υογ 8 ϋ|>θΜΐΜπΕη Ρϊηΐβη^ Γε^επηβ 
Ρϋγ <1Ιε'Χ«|ίαταο8 Λ» ΚβρώΙϋ: Ρίππίαη<1 
■Γιαχττί^ΐΐΛρντρη της Φινλανδικής Δημοκρατίας 
. Γοτ ΐΚβ ΟσναΐΕακζϋ οί ϋκ Κίρνώϋο οί Ρΐπίαπά 
βηιτί* ^οαναοΜηαΛ άο Ια Κ,έριΛΙίςυ* άα Ρΐηίαικίο 
ΡβπΙ ββνβηο (1ε 11α ΚβριΛ&Ιΐσα (1ί Ρίηίβηάϊα 
^οτάγβ^επη^ ναη άα Κ.ερυΒΙϊε1: Πη1αη<3 
(Ια Κορύ&ΐίσα <1α ΡίηΙΙηάΐα 
^Λρρ#ί ίοβναΐΐαη ΙιαΙΙίίυίΜβη ρυοίο^ία 
ί^ΥΙΐρίιΠΙ.ι.ίΐ Ρίηίαηώ Γβ8«πη§ 
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Ροτ βΐ Οτρχώιηο ϊηίαηεοΐοπΛί άε Εηετβί» Αΐόπώ» 
Ρογ ϋΜ ίηίαηβΐΐοωΐο Αίοπιβηβι^ΟΓΒίΐώβΙίοιι 
ΡΟτ (ϋο ΙηΙβτπΛίίοοΛίβ ΑίοιηαιβΓρο-ΟΓ^ίΐώΗίιοη 
Για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας 
Ηοτ &β ΙηΙβπΜΐίοωΙ Αίοαΰο Εη α& Α^ακχ 
Ρουτ ΓΑΒβηοβ ίηΐβπιβίΐοηβίο άε Γάαβηρβ Λοπάφκ 
Ρα ΓΑ^αιζίε πΛαωζίοιιεΙβ <1εΙ1*ΜΐοΓ8ίε βίοαιΐοβ 
γοοτ άε ΙπΙβπιβΙίοαΗΐβ ΟηρηώΛίβ νοοτ Αίοαπακηρε 
Ρείε Α$ίοοΐε Ιηΐτπι&οΐοηιΐ όι ΕοβΓ£Ϊ& ΑΙόιηιοΛ 
ΚοΒαΐηνΙΙίχη βίοοιίεηαρβ]ίΐ}€5ΐδο ροοΙοΛ® 

Ρ5τ ΙηΐκηβίΐοαεΙίΛ βίοπκηβηροηϊεηβΐ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ α! 

ΣΗΜΕΙΟ ίν) ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

(ΐ) Η κατασκευή περιστρεφόυενων σωλήνων Φυνοκεντοωτών η η συναρμολόγηση 
φυνοκεντοωτών αέριων . 1 

Ω< ΐ ϋε οι στρ , ξφόμενοι σωλήνες Φυνοκεντοωτών νοούνται λεπτότοιχοι κύλινδροι όπως 
περιγραφονται στο σημείο 5.1.1 (β) του παραρτήματος II. 

φογοκεντρωτές αερίων νοούνται φυγοκεντρωτές όπως περιγράφονται στην 
εισαγωγική σημείωση στο σημείο 5.1 του παραρτήματος II, 

(ϋ) Η κατασκευή πετασυάτων διπγύσεως 

Ως πζ τ ρ , σματσ φ'ςγθσρως νοούνται λεπτά πορώδη φίλτρα όπως περιγράφονται στο 
σημείο 0 . 3.1 (α) του παραρτήματος II. 


(ιιι) Η κατασκευή ή συναρμολόγηση συστπυατων βασισμένων οε κέ\Γ?.η 

Ως Βνττηματφ βασισμένα ρε λ^ξο νοούνται συστήματα που ενσωματώνουν τα εν λόγω 
στοιχεία όπως περιγράφεται στο σημείο δ .7 του παραρτήματος II. 


Ον) Η κατασκευή ή συναρμολόγηση πλεκτοουαννητικών δισνωοιστών ισοτόπων 

Ως 1 - ^£ ( ?ύ αν - ΥΓ | Τΐκρι διρχ ι ρριρτ^ς ισοτόπων νοούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
σημείο ο.9 .1 του παραρτήματος II τα οποία περιέχουν πηγές ιόντων όπως περιγράφονται 
στο σημείο 5.9 .1 (α) του παραρτήματος II. /ν-,ί. 

/ ν 'τ ·*■ 1 

ΐν) Η κατασκευή ή συναρμολόγηση στηλών ή εξοπλισυού εκνύλισπς 

^^Π /ξοπλ^συρς^κγμλίρης νοούνται τα στοιχεία που περιγράφοντίίότα σημεία 
0 0 . 1 . *.ο.2, 0 . 0 . 3 . 0 . 0 . 5 . 2 . 6 . 6 , 5.6.7 και 5.6,6 του παραρτήματος II. γ* '*■ 

... ν'\ Γ 

<νι) Η κατασκευή οεορδυναυικών οκοοωυσίω ν διονωοισυου η σωλήνων πεη^ινηΧ, ,,^ 

ΟΕΡο5 υναμικά σκροιρυσια διανωαισυηγ ή σωλήνες περιδινήσεων νοούνται τα 
ακροφυσια οιαχωρισμου και σωλήνες πεοιδινησεως που περιγοοωονται ανπστοίχως στα 
σημεία 3 ο 1 και 5 . 0.2 του παραρτήματος II. Α ^ 

!νι " “ Κ3Τ ==* Ε -'“ ή συναρμολόγηση συ^πυατων παοανωνης -λασ —-ςς ουοπν.π., 

^ς Ζί^στήυ^ -ρ παοανφνης πλάσματος ργρανιρμ νοούνται συστηυατα για την παραγωγή 
..Λ-„υα.ος ουράνιου όπως πεοιγραοονται στο οημε,ο 5 2.3 του παραρτήματος I!. 

(νίίΠ Η κατοσκευή σωλπνων ^ιρκονίομ. 


Ως σωλήνες άοκονίου νοούνται σωλήνες όπως 
παραρτήματος II. 


περιγράφονται στο σημείο 1.5 του 


(Ίχί 


(χ) 


Η κατασκευή ή αναβάθμιση βαρέος άδοτος η δευτεηίηυ 

Ως βαογ νοωο η & μτ& ΐ£ νοείται δευτεριο. βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτεριου) και 
οποι^οηπο. 6 . αλΛη ενωστ, οευτεριου στην οποία ο λόγος ατόμων δευτερίου προς άτο··α 
υδρογονου είναι ανώτερος του 1 :5000. ^ 

Η κατασκευή γραφίτη πυρηνικού Βαθμού 

Ως νρθφίτης πυρηνικού βαθμριι νοείται γραφίτης καθαρότητας ανώτερης των 5 μερών 
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ισοδυνάμων βορίου ανά εκατομμύριο και πυκνότητας ανώτερης του 1.50 ς/απ 3 


(χίΐ Η κατασκευή ιοιολών για ακτινοβολημένο κα^σιμ.& 

Ος Τ ,.χην,π ακτινοβολημένο νοείται λέβητας μεταφοράς ή/και αποθήκευες 

αιαινοδολημένου καυσίμου που παρεχει χημικη. ϊερμικη και ραδιολογικη Προστασία 
διαχέει τη θερμότητα διάσπασης κατα τον χειρισμό, τη υεταφορα και την αποθήκευση. 


(χιί) Η κατασκευή ράβδων ελένγου αντιδθοσ"Π3 θ9· 

Ως ρήπ.νΐ! Ελενγπυ αντιδραστήρα νοούνται ράβδοι όπως περιγράφονται στο σημείο 1.4 
του παραρτήματος Η. 

ιχ ϋί) Η ηπιηαΧών δεΕαυενών κ 01 λ;3ήτ ΜΘ 1 &^-^ Υ ή της κρισιμότητα 

Ος πΓκππλΓ.ίθ δεΣαυενές και λέ βητες νια τπν οπο^^υιΙΙΓλ ^ίΖΐ μ όπ^ .νοούνται τα 
στοιχεία που περιγράφονται στα σημεία 3.2 και 3.-του παραρτήματος II. 

ϊχινί Μ ■^■-.Κίυή μπνανών κοπ ή Γ στοινειων ακτινούςληυενομ καύσι μος. 

Ω ς . ιρνανέο κρππο στοινειων ακτινοβοληυε νοι· καυςί.υιο^ . οε.ται εξοπλισμός όπως 
περιγροφεται στο σημείο 3.1 του παραρτήματος Μ 


^χν) Η κατασκευή κυωελών ραδιενέργειας 


Οζ κ .έλες ηπδιενέονειαο νοείται θάλαμος ή διασυνδεμενο. θαλαμοι συνοίκου ογκου 

τουλάχιστον 6 πι 2 με θωρακιση ίση ή μεγαλύτερη ισοδυνάμου 0.5 γπ σκυροδέματος 
πυκνότητας 3.2 ςχ™ 3 Π μεγαλύτερης, οι οποίες διαθετουν τον απαραίτητο εςοπλισμο ,ια 

λειτουργία με τηλεχειρισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ α) 

σημείο ίχ) 


1. Αντιδραστήρες και εξοπλισμός 

1.1. Αυτοτελείς πυρηνικοί αντιδραστήρες 

Πυρηνικοί αντιδραστήρες οι οποίοι λειτουργούν κατά τροπο ώστε να επιτρέπουν την 
ελεγχόμενη, αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση σχάσεως, αποκλεισμένων των 
αντιδραστήρων μηδενικής ενέργειας οι οποίοι ορίζονται ως αντιδραστήρες με μέγιστο 
ρυθμό παραγωγής πλουτωνίου, βάσει του σχεδιασυου τους. 100 9 Γ 3 ΓΠ 5 ανά έτος το 
μέγιστο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Ο -πυρηνικός αντιδραστήρας- βασικά περιλαμβάνει τα —ς-.χεια που περιέχονται στον 
λέβητα του αντιδραστήρα ή είναι άμεσα συνδεδεμενα με αυτόν, τον εξοπλισμό που 
ελέγχει το επίπεδο ισχύος στον πυρήνα και τα κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά 
περιέχουν το πρωτεύον ψυκτικό μέσο του πυρήνα του αντιδραστήρα ή έρχονται σε άμεση 
επαφή με αυτό ή το ελέγχουν. 


Ο ανωτέρω ορισμός δεν αποβλέπει στον αποκλεισμό των αντιδραστήρων οι οποίοι 9α 
μπορούσαν να τροποποιηθούν χωρίς σοβαρή δυσκολία ώστε να παράγουν περισσότεοα 
των 100 9Γ3ΓΠ5 πλουτωνίου ανά έτος. Οι αντιδραστήρες που είναι σχεδιασμένοι για 
συνεχή λειτουργία σε σημαντικά επίπεδα ισχύος, ανεξαοτητως της ικανότητάς τους για 
παραγωγή πλουτωνίου, δεν θεωοουνται ως -αιτιόοαστηρες μηδενικής ενέργειας*·. 

1.2. Λέβητες πιέσεως αντιδραστήρα 


Μεταλλικοί λέβητες ως αυτοτελείς μονάδες ή ως κύρια κο 
τμηματε αυτών, ειδικά σχεδιασμένο; η κατασκευασμένο: ν 
ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, όπως αυτός οοίζεται στην 
αντεξουν την πίεση λειτουργίας του πρωτεύοντος ψυκτικό 


ιτασκευασμένα στο εμποοιο 
ιο να περιέχουν τον πυρήνα 
παοσγραφο 1.1.. και ικανό*, να 
υ υεσου. 


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Το κολυμμα του λέβητα πιεσεω: 
κατασκευασμένο στο εμποοιο. ■ 


. αν *ιδραστηρα κα/.υ*..ετα. απσ το σημείο 1.2. ως κυοιο 
'υηυσ ενός Λΐβητα π*£σε_·ς 


Τα εσωτερικά στοιχεία του αντιδραστήρα ιπ.χ στήλες ►.πλάκες στήριξής για τον 
πυοπνα και άλ/.α εσωτερικά στοιχεία του λέβητα. οδηγο·. σελήνες των ράβδων ε.λενγου 
θερμικές θωρακίσεις, διαφράγματα. δικτνωτες πλάκες πυοηνα. πλάκες διοχύτη. κ..’\γ..' 
κανονικά παρέχονται από τον προμηθευτή του αντιδοοοτπρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ορισμένα κατασκευαστικά υεοη εσωτερικής στήριξης αποτελούν τμήμα της κατασκευής 
του λεβητά πιεαεως. Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά κριτικής σημασίας για την 
ασφάλεια και αξιοπιστία της λειτουργίας του αντιδραστήρα ικαι, επομένως, για τις 
εγγυήσεις και την ευθύνη του προμηθευτή του αντιδραστήραν γιο το λόγο αυτό δεν 
αποτελεί κοινή πρακτική η προσφορά τους, εκτός του πλαισίου του βασικού 
διακανονισμού προμήθειας για τον ίδιο τον αντιδραστήρα. Επομένως, παρόλο που η 
χωριστή προμήθεια αυτών των μοναδικών, ειδικό σχεδιασμένων και κατασκευασμένων 
κριτικής σημασίας, μεγάλων και δαπανηρών στοιχείων δεν 5α έπρεπε να θεωρείτο: 
οπωσδήποτε ως έκτος πεδίου ενδιαφέροντος, αυτός ο τρόπος προμήθειας θεωρείται 
ελάχιστο πιθανός. 
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1.3. Μηχονές φόρτωσης και εκφόρτωσης καυσίμου αντιδροστήρα 

Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την εισαγωγή ή την 
αφαίρεση καυσίμου σε πυρηνικό αντιδραστήρα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 
11 ικανός για λειτουργία σε συνθήκες φορτίου η που χρησιμοποιεί τεχνικά πολύπλοκα 
στοιχεία προσδιορισμού θέσης ή ευθυγράμμισης που επιτρέπουν πολυσύνθετες 
λειτουργίες παροχής καυσίμου σε συνθήκες εκτός φορτίου όπως αυτές στις οποίες δεν 
είναι δυνατή η άμεση οπτική παρακολούθηση ή η πρόσβαση στο καύσιμο. 

1.4. Ράβδοι ελέγχου αντιδραστήρα 

Ράβδοι ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες γιο τη ρύθμιση της ταχύτητας της 
πυρηνικής αντίδρασης σε έναν πυρηνικά αντιδραστήρα όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 1.1. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στους ράβδους ελέγχου αντιδραστήρα περιλαμβάνονται. επιπλέον του τμήματος 
απορρόφησης νετρονίων, οι δομές στήριξής η αναοτησης των ράβδων όταν η προμήθειά 
τους γίνεται χωριστά. 

1.5. Σωλήνες πιέσεως αντιδραστήρα 

Σωλήνες ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περιλάβουν τα στοιχεία καυσίμου 
ή το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε αντιδραστήρα, όπως ουτος ορίζεται στην παράγραφο 
1.1.. όπου η πίεση λειτουργίας υπερβαίνει τα 5.1 Μ?ξ <7*40 οει). 


1.6. Σωλήνες ζιρκονίου 

ΚσΞαρό ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου υπό μοοιεη σωλήνων η συνόλων σωλήνων και σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τα 500 ανα 12ύπνο που έχουν ειδικά σχεδιάστε: ή 
κατασκευαστεί για χρήση σε ανπδοαστηρα. όπως αυτός οοιζεται στην παράγραφο 1 *.. 
και που έχουν κατά βάρος λόγος αιφνίου προς ζιρκόνιό μικρότερο από 1/500. 

1.7. Αντλίες πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου 


Αντλίες ειδικά σχεδιασμένες η κατασκευασμένες για τη 
του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου στους πυρηνικούς αν 
παοαγραφο 1.1.. 


εΐασι&αλιση της κυκλοφορίας 
ιδοοστηρες που ορίζονται στη 


IV 


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Στ.ς -ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες ; 
σύνθετο ερμητικά η πολύ ερμητικό συστήματα ν 
ωυκτικου υγρού, εγκυτιωυενες αντλίες «.οι αντλ: 
ορισμέ συυπεριλαμβάνονται αντλίες πιστοποιη; 
ισοδύναμα πρότυπα. 


τλιες· ει-ο: συνετόν να τ.εθίλο-μσ.·ς.τσι 
: την ποαληώη διαρροής πρωτεύοντος 
ς υε συστήματα αδρανούς μαζας Σ _ ον 
:νες σύυοωνα με το πρότυπο ΝΟ -1 η 


2. Μη πυρηνικά υλικά για αντιδραστήρες 


2.1. Δευτέριο και βαρύ ύδωρ 

Το δευτεριο. το βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτεοιου» και καύε αλλή-ένωση δευτερίου στην 
οποία ο λόγος οτάμων δευτερίου προς υδρογόναυ είναι ανώτερος του 1:5000 γιο χσηαη 
σε πυοηνικά αντιδραστήρα, όπως αυτός ορίζεται στή* παρα/ραφο 1.1.. σε ποσότητες 
μεγαλύτερες των 200 Ι <9 ατόμων δευτεοίου για κάθε χώρα αποδέκτη για κάθε 12υηνα 
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2.2. Γραφίτης πυρηνικού βαθμού 


757 


Ο γραφίτης καθαρότητας μεγαλύτερης των 5 τμημάτων ανά εκατομμύριο ισοδυνάμου 
βορίου και πυκνότητας ανώτερης των 1.50 ς. αη ! για χρηση σε πυρηνικό αντιδραστήρα 
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.1. σε ποσότητες μεγαλύτερες των 3 χ 104 Κς,/30 
μετρικών τόννων) για κάθε χώρα αποδέκτη για κάθε 12μηνο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για τους σκοπούς της υποβολής αναφοράς, η κυβέρνηση καθορίζει εάν οι εξαγωγές 
γραφίτη σύμφωνου με τις ανωτέρω προδιαγραφές προορίζονται για χρήση σε πυρηνικό 
αντιδραστήρα. 

3. Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργσσία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου κοι 
ειδικό σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Κατά την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίμου το πλουτώνιο και το 
ουράνιο διαχωρίζονται από τα εντόνως ραδιενεργά προϊόντα σχάσης και άλλα διουρανικά 
στοιχεία. Ο διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές. Ωστόσο, με το 
πέρασμα του χρόνου, η διεργασία Ρυτδχ έχει αποβει η πλέον κοινή και αποδεκτή. Η 
διεργασία Ρυτβχ περιλαμβάνει διάλυση ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίμου σε νιτρικό 
οξύ. εν συνεχεία διαχωρισμό του ουρανίου, του πλουτωνίου και των προϊόντων σχάσης με 
εκχύλιση με διαλύτη για την οποία χρησιμοποιείται μίγμα φωσφορικού τριβουτυλίου σε 
οργανιχό διαλύτη. 


Οι εγκαταστάσεις που εκτελούν τη διεργασία Ρυτεχ εμφανίζουν παρόμοιες μεταξύ τους 
λειτουργίες, όπως: μικροτεμαχισμός ακτινοβολημένου στοιχείου καυσίμου, διάλυση 
καυσίμου, εκχύλιση με διαλύτη και αποθήκευση του υγρού διεργασίας. Ορισμένες ψορές 
επίσης διαθέτουν παρόμοιο εξοπλισμό θερμικής απονιτρωσης του νιτρικού ουρονίου.- 
μετοτροπής νιτρικού πλουτωνίου σε οξείδιο ή μέταλλο και κατεργασίας των υγρών 
αποβλήτων προϊόντων σχάσης σε μορφή κατάλληλη για μακροχρόνια αποθήκευση η 
διάθεση. Ωστόσο, ο ειδικός τύπος και διαμόρφωση του εξοπλισμού που εκτελεί τις εν 
λογω λειτουργίες ενδέχεται να εμφανίζει διαοορες μεταξύ Των διαφόρων εγκαταστάσεων 
Ρυ.'5χ για διάφορους λόγους, όπως ο τύπος κα: π ποσότητα ακτινοβολημένου πυρηνικού 
καυσίμου που πρέπει να υποστει επανεπεξεργασία και η μελλοντική διάθεση των 
ανακτώμενων υλικών καθώς και οι αρχές ασφα,λείας κα; συντήρησης που εφαρυόστπκαν 
κατά το σχεδίασμά της εγκατάστασης 


Μια -μονάδα επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων ατσιχί 
εξοπλισμό και τα κατα^ε'ίσσηκα μέρη τα οπαία καν*··-·,*.: 
κα: ελέγχουν άμεσα το ακτινοβολημένο καύσιυο καθώς ». 
ροές επανεπεξεργασίας των προϊόντων σχάσης. 


καυσίμου·· περιλαμβάνει τον 
γςντεΐί σε απευθείας επαιοή 
; κύριο πυρηνικό υλικό και τις 


Οι ανωτέρω διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα πλήρη συστήματα μετατροπής του 
πλουτωνίου και παραγωγής μεταλλικού πλουτωνίου υποοαύν να προσδιοριστούν από τα 
μετοα που λαμβάνονται για την αποφυγή της κρισιμότητας !Π.χ. γεωμετοίαϊ. της έκθεσης 
σε ακτινοβολία ιπ.χ. θωράκιση) και των κινδύνων τοξικότητας ιττ.χ. συγκράτηση;. 


Το στοιχεία εξοπλισμού που θεωρείται ότι εμπίπτουν εντός της ενναϊβ^είοΤΤλιρυός 
ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος” για την επαγεπεξεργασίρ στοιχειών. \ 
ακτινοβολημένου καυσίμου πεοιλαμβάνουν : /. '.·-··■ 

3.1. Μηχανές κοπής στοιχείων ακτινοβολημένου καυσίμου 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο εξοπλισμός αυτός διαρρηγνύει το στεγανό περίβλημα του καυ&μοι*ώστε νο,βίίτεθεί το 
ακτινοβολημένο πυρηνικό υλικό σε διάλυση. Ειδικά σχεδιασμένες ψα^ίδες-κόπής 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) _ 

μετάλλου αποτελούν το συνηθέστερο εξοπλισμό, παρόλο που ενίοτε χρησιμοποιείται πιο 
προηγμένος εξοπλισμός, όπως τα λέιζερ. 

Τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός ειδικό σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για χρήση σε 
εγκατάσταση επανεπεξεργασίας όπως ορίζεται ανωτέρω και προοριζόμενος για κοπή, 
μικροτεμαχισμό ή ψαλιδισμό ακτινοβολημένων διατάξεων, δεσμών ή ράβδων πυρηνικού 
καυσίμου. 

3.2. Διαλυτοποιητές , 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι διαλυτοποιητές συνήθως δέχονται το μικροτεμαχισμενο αναλωθέν καύσιμο. Πρόκειται 
για ασφαλή δοχεία για την αποφυγή της κρισιμότητας εντός των οποίων διαλύεται το 
ακτινοβολημένο πυρηνικό υλικό σε νιτρικό οξύ και τα εναπομενοντα κύτη απομακρύνονται 
από το ρεύμα της διαδικασίας. 

Είναι ασφαλείς δεξαμενές γιο την αποφυγή της κρισιμότητας <π.χ. δακτυλιοειδείς ή 
ορθογώνιες δεξαμενές μικρής διαμέτρου) ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για 
χρήση σε εγκατάσταση επανεπεξεργασίας όπως ορίζεται ανωτέρω* χρησιμοποιούνται για 
τη διάλυση ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίμου, έχουν αντοχή στη θερμότητα και τα 
ισχυρά διαβρωτικά υγρά και είναι δυνατή η τροφοδότηση και συντήρησή τους με 
τηλεχειρισμό. 

3.3. Συσκευές και εξοπλισμός εκχύλισης με διαλύτη 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι εκχυλιστές με διαλύτη δέχονται το διάλυμά ακτινοβολημένου καυσίμου από τους 
διαλυτοποιητές και το οργανικό διάλυυα που διαχωρίζει το ουράνιο, το πλουτώνιο και τα 
προϊόντα σχάσης. Ο εξοπλισμός εκχύλισης με διαλυτή είναι συνήθως σχεδιασμένος ώστε 
να ανταποκρίνεται σε αυστηρές παραμέτρους λειτουργίας, όπως μακρόχρονη λειτουργία 
χωρίς να απαιτείται συντήρηση ή με ικανότητα ευχερούς αντικατάστασης, απλή 
λειτουργία και έλεγχος καθώς και προσαρμοστικότητα σε μεταβλητές συνθήκες 
δ,εργησίας. 


Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι εκχυλιστες με διαλυτή όπως προπληρωμένες 
συμβατικές ή παλμικές στήλες, εκχυλιστες αναμικτικού τύπου η φυγοκεντρικοί εκχυλιστες 
για χρήση σε μονάδα επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου καυσίμου. Οι εκχυλιστές με 
διαλυτή πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διαβρωτική ενέργεια του νιτρικού οξέος^ ρι ^ 
συσκευές αυτές συνήθως κατασκευάζονται βάσει εξαιοετικα υα/ηλών προ*φπ6>νήτα οποία 
πεαιλαυβανουν ειδικό πρότυπα για τη συγκόλληση και την επιθεώσηση καέτςχ/ικές * 
είασοαλισης και Ελέγχου της ποιότητας) από ανοξείδωτους χάλυβες Χθ4γίή>·' ~~' 
περιεκτικότητας σε άνθρακα, τιτάνιο ζιρκόνιό η άλλο υοπλπς πσιότητας^κΐκα. 

3.4. Λεβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης χημικών ουσιών 


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Απο το στάδιο εκχύλισης με διαλύτη προκύπτουν τρεις κύριες ροές υγρού διεργασίας. Οι 
λεβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω επεξεργασία 
και των τριών ροών, ως είής : 

ια', Το καθαρό διάλυμο νιτρικού ουρανίου συμπυκνώνεται με εξάτμιση κα: πέρνα απο 
διεργασία απονιτοωσης κατά την οποία μετστρέπετα; σε οξείδιο ουράνιου. Αυτό 
το οξείδιο επαναχρησιμοποιείται στον κύκλο πυρηνικού καυσίμου. 

(β) Το διάλυμα των εντόνως ραδιενεργών προϊόντων σχάσης συνήθως 

συμπυκνώνεται με εξάτμιση και αποθηκεύεται ως πυκνό διάλυμα. Αυτά το πυκνό 
διάλυμα μπορεί εν συνεχεία να εξατμισθεί και να μετατραπεί σε μορφή κατάλληλη 


_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

για αποθήκευση ή διάθεση. 


759 


(γ) Τα καθαρό διάλυμα νιτρικού πλουτωνίου συμπυκνώνεται και αποθηκεύεται πριν 
περάσει σε μεταγενέστερα στάδια της διεργασίας. Ειδικότερα, οι λέβητες 
συγκράτησης ή αποθήκευσης διαλυμάτων πλουτωνίου είναι σχεδιασμένοι με 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα απο άποψη κρισιμότητας λόγω 
αλλαγών στη συγκέντρωση και μορφή της ροής. 

Οι λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης είναι ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι 
για χρήση σε μονάδα επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου καυσίμου. Πρέπει να είναι 
ανθεκπκοί στη διάβρωτική ενέργεια του νιτρικού οξέος. Οι λέβητες συγκράτησης ή 
αποθήκευσης συνήθως κατασκευάζονται από υλικά όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θεία, το τιτάνιο ή το ζιρκόνιο ή άλλα υλικά υψηλής ποιότητας. 
Οι λέβητες αυτοί ενδέχεται να είναι σχεδιασμένοι ώστε να λειτουργούν καί να 
συντηρούνται με τηλεχειρισμό και να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για έλεγχο από 
άποψη πυρηνικής κρισιμότητας: 

(1) τοιχώματα ή εσωτερικές δομές με ισοδύναμο βορίου τουλάχιστον δύο τοις εκατό, ή 

(2) μέγιστη διάμετρο 175 ιτιτι (7 ίπ) για τα κυλινδρικά δοχεία, ή 

(3) μέγιστο πλάτος 75 γπγπ (3 ίπ) για τα ορθογώνια η τα δακτυλιοειδή δοχεία. 

3.5, Σύστημα μετατροπής νιτρικού πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας. στην τελική διεργασία 
περιλαμβάνεται η μετατροπή του διαλύματος νιτρικού πλουτωνίου σε διοξείδιο του 
πλουτωνίου. Οι κύριες φάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διεργασία είναι : 
διεργασία αποθήκευσης και ρύθμισης της πρώτης ύλης καθίζηση και δισχωρισμός 
στερεού/υγρού, πύρωση, χειρισμός προϊόντος, εξαερισαος. διαχείριση αποβλήτων κΟι 
έλεγχος της διεργασίας. 

Πλήρη συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευσσυε. τ νισ μετατροπή του νιτρικού 
πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου, ιδίως προσαρμοσμένα με τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι επιπτώσεις από άποψη κρισιμότητας ·,α: ακτινοβολίας και να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τοξικότητας. 

3.6. Συστήματα παραγωγής μεταλλικού πλουτωνίου απο οξείδιο του πλουτωνίου 
ΕΙΣΑΓΩΠΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αυτή η διεργασία, η οποία θα μπορούσε να συνδέεται με εγκατάσταση 
επανεπεξεργασίας. περιλαμβάνει τη φθορίωση του διοξειδίου του πλουτωνίου, συνήθως 
με ισχυρά διαβρωτικά υδροφθάριο. γιο την παραγωγή Φθοριούχου πλουτωνίου το οποίο 
εν συνεχεία ανάγεται με υψηλής καθαρότητας μεταλλικό ασβέστιο για την παραγωγή 
μεταλλικού πλουτωνίου και σκωρίας φθοριούχου ασβεστίου.Οι κύριες φάσεις αυτής της 
διεργασίας είναι: φθορίωση {π.χ. με εξοπλισμό κατασκευασμένο ή επενδεδυυένο υε 
πολύτιμο μέταλλο), αναγωγή μετάλλου (π.χ. με κεραμικές κάψες), ανάκτηση σκωρίας, 
χειρισμός προϊόντος, εξοερισμός. διαχείριση αποβλήτων και έλεγχος της διεργασίας. 

Πλήρη συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα γιο την παραγωγή μετάλλου 
πλουτωνίου, ιδίως προσαρμοσμένα με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι επιπτώσεις απσ 
άποψη κρισιμότητας και ακτινοβολίας και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τοξικότητας 

4. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου 

Μια «μονάδα παραγωγής στοιχείων καυσίμου* περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος : 
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(α) Κανονικά έρχεται σε άμεση έποψή ή χρησιμεύει άμεσα στην κατεργασία ή τον 
έλεγχο της ροής παραγωγής πυρηνικών υλικών, η 

(β) Περιβάλλει με στεγανό περίβλημα τα πυρηνικά υλικά. 

Εγκαταστάσεις για τον διαχωρισμό των ισοτόπων ουρανίου και ειδικά σχεδιασμένος 
και κατασκευασμένος εξοπλισμός, άλλος πλην των αναλυτικών οργάνων 

0 εξοπλισμός που θεωρείται ότι καλύπτεται από την έννοια «ειδικά σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος εξοπλισμός, άλλος πλην τψν αναλυτικών οργάνων- για τον 
διαχωρισμό των ισοτόπων ουρανίου περιλαμβάνει τα εξής : 

5.1. Φυγακεντρωτές αερίων και διατάξεις και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα 
ή κατασκευασμένα για χρήση στους φυγοκεντρωτές αερίων 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο ψυγοκεντρωτής αερίων συνήθως αποτελείτε» απο λεπτοτοιχο κύλινδρο (έναν ή 
περισσότερους) διαμέτρου μεταξύ 75 γπγπ ι3 ϊπ; και υ-00 γπγπ (16 ϊπ) που περιεχεται σε 
περιβάλλον κενού και περιστρέφεται με υψηλη περιφεοικη ταχύτητα της τάςης των 300 
γπ /5 ή μεγαλύτερη με τον κεντρικό άξονα σε κατακορυοη θέση. Για να επιτευχθεί υψηλή 
ταχύτητα τα υλικά κατασκευής για τα περιστροφικά κατοσκευοστικα μέρη πρεπει να 
εμφανίζουν υψηλή σχέση αντοχής προς πυκνότητα ενω η διάταξη του ρότορα. και 
επομένως τα χωριστά κατασκευαστικά μέρη, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με 
ελάχιστες ανοχές ώστε να ελαχιστοποιείται η ανισορροπία. Ο ψυγοκεντρωτής αεοίων 
για εμπλουτισμό ουρανίου διακρίνεται από τους άλλους φυγοκεντρωτές καθότι 
διαθέτει εντός του διαμερίσματος του ρότορα έναν ή περισσότερους 
περιστρεφόμενους δισκοειδεις αποσβεστήρες. στατική διάταξη σωλήνων γιο 
τροφοδότηση και αφαίρεση αέριου ΙΙΡ* και τουλάχιστον 3 χωριστούς διαύλους εκ των 
οποίων οι 2 είναι συνδεδεμένοι σε απαγωγούς εκτεινόμενους από τον άξονα του 
ρότορα προς την περιφέρεια του διαμερίσματος του ροτοοα. 

Στο περιβάλλον κενού περιέχονται επίσης ορισμένα στοιχεία κριτικής σημασίας^ μη 
περιστρεφόμενα, και τα οποία, παρόλο που είναι ειδικά σχεδιασμένα, δεν εινα: δυσκο.ο 
να κατασκευαστούν ούτε απαιτούν ιδιαίτερο υλικά. Μια εγκοτασταση φυγοκεντοπσης 
απαιτεί ωστόσο μεγάλο αριθμό απο αυτα τα κατασκευαστικά μέρη, επομένως οι 
ποσότητες αποτελου. „ημαντική ενδειΞη της τελικής χρησπς. 


5.1.1. Περιστρεφόμενα κατασκευαστικό μέρη 
α - . Πλήρεις διατάξεις οότορα : 

Λεττατοιχο'. κυλινδοοι η σειρά λετττότοιχων κυλι-άοω· ε.. τεμενών μεταξύ τοοΌ ν. 
κατασκευασμένοι απο ένα η περισσοτεοα απο τα υλικά πο·. εμφανίζουν υψηλη σχέση 
ο.τοχής προς πυκνότητα τα οποία περιγραφονται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ Σ'ΗΜαί.Πυ.- 
τομ παρόντος τμήματος. Οταν είναι συνδεμένοι μεταξύ τους, οι κύλινδρο·, ενωνοντο: υε 
ελαστικούς Φυσητήρες η δακτυλίους όπως πεοιγραφοντα. ακολούθως, στα ά ΐ-’.ιγι. Ο 
εοτορας, στην τελική μορφή, είναι εξοπλισμένος με ενα η περισσότερα εσωτεοικα 
δ.αοραγματα και καλύμματα, όπως περιγραφετα; ακολούθως στα σημεία 5.*. * ·δ'· και 
,ε;. Ωστόσο, η πλήρης διαταξη είναι δυνατόν να παραδοθει μόνον μερικώς 
συναρ μο λογημέ νη. 

:βι Περιστρεφόμενοι σωλήνες: 

Ξ,δικό σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι λεπτατοιχοι κύλινδροι πάχους το μέγιστο 1- 
γγ.τι (0.5 ιπ). διαμέτρου μεταξύ 75 πιηη (3 ιη) και -00 π-ιγπ (16 ίη) και οι οποίοι εινα» 
κατασκευασμένοι από ένα ή περισσότερα από το υλικά που εμφανίζουν υψηλη σχέση 
οντοχής προς πυκνότητα και τα οποία περιγράφονται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος. 


ίβέ- 
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(γ) Δακτύλιοι ή φυσητήρες : 
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Στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την στήριξη του περιστρεφόμενου 
σωλήνα ή για τη συνένωση ενός αριθμού σωλήνων. Οι φυσητήρες είναι βραχείς 
ελικοειδείς κύλινδροι μεγίστου πάχους τοιχώματος 3 ιτιτη (0.12 ίπ), διαμέτρου μεταξύ 
75 γπγπ (3 ίπ) και 400 γπγπ (16 ίπ) και είναι κατασκευασμένοι από ένα ή περισσότερα από 
τα υλικά που εμφανίζουν υψηλή σχέση αντοχής προς πυκνότητα τα οποία 
περιγράφοντοι στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος. 

(δ) Διαφράγματα: 

Δισκοειδή κατασκευαστικά μέρη διαμέτρου μεταξύ 75 ηπιη (3 ίπ) και 400 γπγπ (16 ίπ) 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τοποθέτηση εντός του περιστρεφόμενου 
σωλήνα του φυγοκεντρωτή, ώστε να μονώνεται το διαμέρισμα ανάφλεξης από το κύριο 
διαμέρισμα διαχωρισμού και. σε ορισμένες περιπτώσεις, να διευκολύνεται η 
κυκλοφορία αερίου υΡ» εντός του κυρίου διαμερίσματος διαχωρισμού του 
περιστρεφόμενου σωλήνα και τα οποία είναι κατασκευασμένα από ένα ή περισσότερα 
από τα υλικά που εμφανίζουν υψηλή σχέση αντοχής προς πυκνότητα τα οποία 
περιγράφονται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος. 

(ε) Επάνω/Κάτω καλύμματα : 

Δισκοειδή κατασκευαστικά μέρη διαμέτρου μεταξύ 75 ιτιιτι (3 ίπ) και 400 πίγπ (16 ίπ) 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για προσαρμογή στα άκρα του 
περιστρεφόμενου σωλήνα, ώστε το ϋΡ 5 να συγκροτείται εντός του περιστρεφόμενου 
σωλήνα και. σε ορισμένες περιπτώσεις, να στηρίζεται, συγκροτείται ή περιέχεται, ως 
αναπόσπαστο τμήμα, ένα στοιχείο του άνω εδράνου (επάνω καλύμματος) ή να 
μεταφέρονται τα περιστρεφόμενα στοιχεία του κινητήρα και το κάτω έδρανο (κάτω 
κάλυμμα) - τα εν λόγω μέρη κατασκευάζονται από οποιοδήποτε από τα υλικά που 
εμφανίζουν υψηλή σχέση αντοχής προς πυκνότητα τα οποία περιγράφονται στην 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα περιστρεφόμενα κατασκευαστικά μέρη τρυ· 
φυγοκεντρωτή είναι: 

(α) Βαμμένος μαρτενσιτικός χάλυβας με ανώτοτο όοιο εΦελκυσμού 2.05 χ 1 Ο^Ν^γπ 2 
(300.000 αεί) και άνω, · 

ίβ> Κράματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελκυσμου 0.45 χ ΙΟ 5 Νίτγ (67.000 Ρδπ και 
σνω. 

'Υί Μηυατωδη υλικά κατάλληλο για χοήση σε σύνθετες κατασκευές με ειδικό 

συντελεστή 12.3 χ 10 ! πτι και άνω και ειδικό τελικό εφελκυσμό 0.3 χ 10 ( γγ. και άνω 
(«Ειδικός συντελεστής» είναι ο συντελεστής Υουπς σε Ν/γπ 2 διαιρούμενος με το 
ειδικό βάρος σε Ν/.-η 2, «Ειδικός τελικός εφελκυσμός·* είναι ο τελικός εφελκυσυός 
σε Νίτγ διαιρούμενος με το ειδικό βάρος σε Ν.'πν). 

( 

5.1.2. Στατικό κατασκευαστικό μέρη 

<α'ι Μαγνητικά έδρανο εξαρτήσεως ; 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες διατάξεις εδράνων αποτελαύμενες σπσ ενσν 
δακτυλιοειδή μαγνήτη εξαρτημένο εντός περιβλήματος που περιέχει αποσβεστικό 
μέσο. Το περίβλημα κατασκευάζεται από υλικό ανθεκτικό στο ύπ* (βλέπε · *, 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ τμήματος 5.2.). 0 μαγνήτης είναι συζευγμένος με πόλο ή 
υε έναν δεύτερο μαγνήτη τοποθετημένο στο επάνω κάλυμμα που περιγρόφεται στο 
τμήμα 5.1.1.(ε). Ο μαγνήτης μπορεί να είναι δακτυλιοειδής με σχέση μεταξύ εξωτερικής 
και εσωτερικής διαμέτρου μικρότερη ή ίση προς 1.6 :1. Ω μαγνήτης μπορεί να είναι σε 
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μοοφή με αρχική διαπερατότητα 0.15 Η γπ «120 000 σε μονάδες 005) και άνω ή 
παραμένουσα μαγνήτιση 98.5°» κοι άνω ή ενεργειακό προιον μεγαλύτερο των 80 Κϋ,ίπ 
<10 Γ σ3ϋ55-06Γ5ΐβά5). Επιπλέον των συνήθων ιδιοτήτων των υλικών, είναι απαραίτητος 
όρος να περιορίζεται η παρέκκλιση των μαγνητικών αξόνων από τους γεωμετρικούς 
άξονες σε πολύ χαμηλά όρια (κάτω των 0.1 γπγπ ή 0.004 ϊπ) και συνισταται ιδιαιτέρως να 

είναι ομογενές το υλικό του μαγνήτη. 


(β) Έδρανα/Αποσβεστήρες κραδασμών: 


Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα έδρανα που περιλαμβάνουν έναν σφαιρικό 
άξονα και μια σφαιρική υποδοχή προσαρμοσμένα σε αποσβεστήρα κραδασμών. Ο 
σφαιρικός άξονας είναι συνήθως παρέμβυσμα από σκληρυνθέντα χάλυβα με ενα 
ημισφαίριο στη μία άκρη και με μέσο σύνδεσης στο κάτω κάλυμμα το οποίο 
περιγράιρεται στο σημείο 5.1.1.(ε) στην άλλη. Το παοευβυσμα μπορεί ωστοσο ναφερει 
υδροδυναμικό έδρανο. Η υποδοχή έχει σχήμα σφαιριδίου κοι φερει ημισφαιροειοπ 
εγκοπή στη μία επιφάνεια. Αυτά τα κατασκευαστικό μέρη συχνά παρέχονται χωριστά 
από τον αποσβεστήρα κραδασμών. 


(γ) Μοριακές αντλίες: 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι κυλινδοσ. σι οποίοι φέρουν εσωτερικώς ^ 
εκτορευμένους ή εξηλασμενους ελ;κοειδε:ς αύλακες και εσωτερικώς εκτορευμενες 
οπές. Οι τυπικές διαστάσεις έχουν ως εξής 7Ξ π,-τ. (3 «η εως 400 γππι (16 ιπ) εσωτερική 
διάμετρος. 10 πτπτ (0.4 ϊπ) ή περισσότερο πάχος τοιχώματος, με μήκος ισο η 
μεγαλύτερο της διαμέτρου. Οι αύλακες έχουν συνήθως παραλληλεπίπεδη 
διασταύρωση και 2 γπγπ (0.08 ίπ) ή περισσότερο 5ατος. 


(δ) Ιτάτες κινητήρων: 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι δακτυλιοειδείς στατες για υψηλής ταχύτητας 
πολυφασικούς κινητήρες ΑΟ με υστέρηση για σύγχρονη >χι ,ουργία εντός κενού στην, 
περιοχή συχνοτήτων 600 - 2000 Ηζ και στην περιαχη ι^ΰος 50 - 1000 νΑ. Οι στατες 
αποτελούνται από πολυφασικές περιελίξεις σε πυοηνα απο φυλλοειδή ° (0Γ| Ρ α .. _ 
ελάσματα χαμηλών απωλειών ο οποίος αποτελειτο: απα λεπτά στρώματα συνπτ —ς 
πάχους το ανώτερο 2.0 πγιγπ (0.08 ίπ). 


,ε) Καλύμματα, δοχεία φυγοκεν ,ρωτων 


Κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχέδιασυενα η κατα 
συναρμολογημένο σύνολο του κυλινοοου και του 
Το πεοίΒλημα αποτελειται από ανθεκτικό κύλινά: 
:πι ταυ οποίου τα ακοο είναι επείεσγασυενα υε υ 
εδσα.α και με μια ή πεαισσοτεοες στεφάνες ν;α 
ακρα είναι παράλληλα μεταξύ τους και καθετα σ 
μεγίστη ανοχή 0.05 μοίρες Το πεα.μλημο μτ.εαε 
την υποδοχή διάφορων περιστρεφόμενων σωλτ; 
■/ίδΕταακευασμένα ή φέρουν προστασία απο υλικ: 

'\Λ 

Απαγωγοί! 

I Ι&λζ σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι σωλήνε 
ίπι για την αφαίρεση αερίου ϋΡ* από το εσω 
'ώαση σωλήνος ΡίίοΙ (δηλαδή με άνοιγμα προς ' 
'εσωτεαικό του περιστρεφόμενου σωλήνα, π.χ. κ: 
σωλήνα) και ικανοί να στερεωθούν στο κεττοικσ 
σωλήνες είναι κατασκευασμένοι ή φέρουν προσ 
διάβρωση από υΡ*. 


ισκευασμενα γιο να περιέχουν το 
; δοουεα ενός φυγοκεντρωτή αερίων, 
υ πάχους τοιχωμάτων έως 30 γπγγ. (1.2 
λ" ακρίβεια για να υποδέχονται τα 
— συναουάλαγηση Τα επεξεογασυενα 
τα··, διαυηκη αΐονα του κυλίνδοου με 
. επίσης να είναι κυψελοειδής 5συη για 
.·ων Τα πεσιβλήμοτα είναι 
: ανθεκτικό στην διάβρωση απο υΡ 


ς εσωτερικής διαμέτρου εως 12 γπγπ 
τεοικό του κυλίνδρου του ροτορο με 
τ'ν περιφεοειακή ροή του αερίου στο 
οαπτοντας το άκρο ενός ακτινωτού 
σύστημα αφαίρεσης αερίου. Οι 
τασια οπό υλικά ανθεκτικά στην 


ΦΕΚ50 


ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


5.2. 
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Βοηθητικό συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά |(έρη ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένο για φυγοκεντρωτές αερίων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού 


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 



■ ■ ' ϊ·· ' ·■ 

Βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικό μέρη για φυγοκεντρωτές 
αερίων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού είναι τα συστήματα της εγκατάστασης που είναι 
απαραίτητα για την τροφοδοσία των φυγοκεντρωτών αερίων με υΡ*. για τη σύνδεση των 
ξεχωριστών φυγοκεντρωτών μεταξύ τους ώστε να σχηματιστούν εν σριρά διατάξεις 
(σεεσΐόθε) που επιτρέπουν σταδιακά υψηλότερο εμπλουτισμό και για την αφαίρεση 
“Προϊόντων και «υπολειμμάτων» ϋΡ{ από τους φυγοκεντρωτές. μαζί με τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία των φυγοκεντρωτών ή τον έλεγχο της 
μονάδάς. 


Συνήθως το ϋΡ* περνά από τη στερεά μορφή στην αέριο χοησιμοποιώντας 
θερμαινόμενα αυτόκλειστα και διαμοιράζεται σε αέριο μορψή στους φυγοκεντρωτές 
μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής σε εν σειρά σύνδεση. Οι ροές αερίων 
■♦προϊόντων·· και «υπολειμμάτων» υι·$ που ρεουν από τους φυγοκεντρωτές περνούν, 
επίσης μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής σε εν σειοα σύνδεση, σε ψυχοές παγίδες 
ιπου λειτουργούν σε θερμοκρασία περίπου 203 Κ ι·70 Ό}> όπου συμπυκνώνονται πριν 
την περαιτέρω μεταφορά σε καταλλήλους περιεκτες για μεταφορά ή αποθήκευση. 
Δεδομένου ότι μια μονάδα εμπλουτισμού αποτελειται απο πολλές χιλιάδες 
φυγοκεντρωτές σε εν σειρά σύνδεση, υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα σωληνώσεων 
διανομής σε εν σειρά σύνδεση, που περιλαμβάνουν χιλιάδες συγκολλήσεις με 
σημαντικό ποσοστό επαναληψιμότητας της διάταξης. Ο εξοπλισμός, τα 
κατασκευαστικά μέρη και τα συστήματα σωληνώσεων κατασκευάζονται βάσει 
εξαιρετικά υψηλών προτύπων κενού και καθαρότητας. 


5.2.1. Συστήματα τροφοδοσίας συστήμοτα απομάκρυνσης «προϊόντων» και 
«υπολειμμάτων» 


=:δικά σχεδιασμένο ή κατασκευασμένα συστήματα επεξεργασίας στα οποία 
περιλαμβάνονται: 

ι όκλειστα τροφοδοσίας (ή σταθμοί;, χρησιμοποιούμενα για τη διοχέτευση του 
στους φυγοκεντρωτές σε εν σειρά σύνδεση υε μεγίστη πίεση 100 κ ?2 (15 οε;ι κα: 
ταχύτητα τουλάχιστον 1 ί <9 ά 


Απεξαχνωτές (η ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν ν·.α την αιοαιρεση του ϋΡ* απο τις εν 
σε.ρά διατάζεις με μεγίστη πίεση 3 Ιυ-Ό (Ο.ο ο$ΐ) Οι απεξαχνωτές μπορούννο ψυχθούν 
σε 203 Κ (-70 Όΐ και να θερμανθούν σε 3-3 Κ ι70 Ό. 


Ζταθυοι •■προϊόντων·· και ••υπολειμμάτων» που χρπσμ,εμςυν 
σε περιέκτες. 


την πανιδευστ ταυ 


η εν λόγω μονάδά, ο εξοπλισμός και το σύστημα σωληνώσεων είναι εξ ολοκλήρου 
Κατασκευασμένα ή επενδεδυμένα με υλικπ ανθεκτικά στο ϋ“. {βλεπε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 
•ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος) και κατασκευάζονται βασει εξαιοετικά υοπλων 
'ποοτύπων κενού και καθαρότητας. 

■5:2.2. Συστήματα σωληνώσεων διανομής 


σύστημα ιθ σωληνώσεων και συστήματα διανουπς ειδικά σχεδιασμένα ή 
Γ.α ι ασκευασμενα για την λειτουργία με εντός των φυγοκεντρικών εν σειοα 
-υνδέσεων Το δίκτυο σωληνώσεων συνήθως είναι «τριπλό» σύστημα διανομής στι 
οποίο κάθε φυγοκεντρωτής είναι συνδεδεμενος με καθεμία από τις κεφάλες διανουπς 
απομενως υπάρχει σημαντική επαναληψιμότητα της μορφής. Το σύστημσ εινο. εϊ 
ολοκλήρου κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στα υΡ 4 (βλέπε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος) βάσει εξαιρετικά υψηλών προτύπων κενού και 
καθαρότητας. 
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5.2.3. Φαοματόμετρσ μάζας ϋΡ».'ππγές ιόντων 


Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα μαγνητικα η τετραπολικά φασματόμετρα μάζας 
ικανά για δειγματοληψία ·*οη*Ιϊπβ» πρώτης Ολης, προϊόντων ή υπολειμμάτων, από τις 
ροές υΡ β τα οποία διαθέτουν το σύνολο των ακολουθών χαρακτηριστικών: 

1. Μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας ανώτερη από 320 - 

2. Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμενες με χρωμονικέλίνη ή κράμα 
ιποηβΐ ή με πλάκες νικελίου- 

3. Πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ήλεκτρονίων 

4. Συστήματα συλλεκτών, καταλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 

5.2.4. Εναλλάκτες συχνότητας 

Εναλλάκτες συχνότητας {γνωστοί ως μετατροπείς η αναστροφείς) ειδικά σχεδιασμένοι 
ή κατασκευασμένοι για να εφοδιάζουν τους στάτες κινητήρων όπως καθορίζεται υπό 
5.1.2.(5). ή τμήματα, κατασκευαστικά μεοη και υποδιαταξεις αυτών των εναλλακτών 
συχνότητας που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Πολυψασική έξοδο στα 600 εως 2000 Ηζ: 

2. Υψηλή σταθερότητα (με ελεγχο συχνότητας ανώτερο του 0.1%); 

3. Χαμηλή αρμονική παραμόρφωση (κατώτερη του 2%! και 

4. Αποδοτικότητα ανώτερη ταυ 50%. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤ1ΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα ανωτέρω στοιχεία είτε έρχονται σε άμεση επαφή με το αέριο διεργασίας υΡ» είτε 
ελέγχουν άμεσα τους φυγοκεντρωτες και το περαομα του αερίου απο φυγοκεντρωτή σε 
φυγοκεντρωτη και απο εν σειρά σύνδεση σε εν σειρά σύνδεση. 

Στα ανθεκτικά στη διάΞοωαη απο υλικά συμπεριλουβανονται ο ανοξείδωτος 
χάλυβας, το αλουμίνιο, τα κραματα αλουμίνιου, το νικέλιο η κράματα περιεκτικότητας 
ανω του 60° = σε νικέλιο. 

5.3. Διατάξεις και κατασκευαστικά μέρη ειδικό σχεδιασμένο η κατασκευασμένα νια 
χρήση στον εμπλουτισμό με αέριο διάχυση 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στη μέθοδο αέριας διάχυσης για τον ισοτοπικο διαχωρισυο ουρανίου, η κύρια 
τεχνολογική διάταξη είναι ένα ειδικό πορώδες ορογμα αέριας διάχυσης, ένας 
εναλλάκτης θερμότητας για ψύξη του αέριου (θερμαινόμενος με τη διαδικασία 
συμπίεσης), βαλβίδες στεγανοποίησης και ελέγχου και σωληνώσεις. Στο βαθμό που η 
τεχνολογία αέριας διάχυσης χρησιμοποιεί εξαφθοριούχο ουράνιο {υΡ 4 ). οι επιφάνειες 
ολου του εξοπλισμού, των σωληνώσεων και των οργάνων που έρχονται σε επαφή με το 
αέριο πρέπει να είναι κατασκευασμένες οπό υλικά που παραμένουν σταθερά όταν 
εοχονται σε επαφή με το ϋΕ*. Για μια μονάδά αέριας διάχυσης απαιτούνται αρκετες 
απο αυτές τις διατάξεις επομένως οι ποσότητες μπορούν να σποτελέσουν σημαντική 
ένδειξη της τελικής χρήσης. 

5.3.1. Πετάσματα αερίου διαχύσεως 

(α) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα λεπτά, πορώδη φίλτρα μεγέθους πόρων 
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100-1.000 Ε (Εη9$ΐΓ0Γτ>5). πάχους 5 γππί (0.2 ίη) και κάτω και. στην περίπτωση 
σωληνωτής μορφής, διαμέτρου 25 γπγπ 0 »η) το μέγιστο, από μεταλλικά, πολυμερή ή 
κεραμικά υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ*. και 

(β) ενώσεις ή κονίες ειδικά κατασκευασμένες για την παραγωγή παρόμοιων φίλτρων. 
Σε αυτές τις ενώσεις και κονίες περιλαμβάνονται το νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας 
άνω του 60% σε νικέλιο, το οξείδιο του αλουμινίου ή πλήρως φθοριωμένα πολυμερή 
υδρογονανθράκων ανθεκτικά σε ϋΡ 4 καθαρότητας άνω του 99.9, μεγέθους σωματιδίων 
μικρότερου των 10 πύσΐΌπε. και υψηλού βαθμού ομοιομορφίας του μεγέθους των 
σωματιδίων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την κατασκευή φραγμάτων αερίου 
διαχύσεως. 

5.3.2. Περιβλήματα διάχυτη 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι ερμητικά σφραγισμένοι κυλινδρικοί λέβητες 
διαμέτρου μεγαλύτερης των 300 πιππ {12 ίη) και μήκους μεγαλύτερου των 900 πιπι (35 
ίη). ή ορθογώνιοι λέβητες συγκρίσιμων διαστάσεων, με εσωτερική σύνδεση και δύο 
εξωτερικές συνδέσεις, όλες διαμέτρου μεγαλύτερης των 50 γππι (2 ίη), προοριζόμενοι 
να περιέχουν το πέτασμα αερίου διαχύσεως. κατασκευασμένοι ή επενδεδυμένοι με 
υλικά ανθεκτικά στο υΡ 4 και σχεδιασμένοι για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση. 

5.3.3. Συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι αξονικοί, φυγοκεντρικοί ή θετικής μετατόπισης 
συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης υΡ 4 όγκου 
τουλάχιστον 1 πτ 3 /Γπίη και πίεση εκκένωσης μέχρι πολλές εκατοντάδες ΚΡε (100 ρεί), 
σχεδιασμένοι για μακροχρόνια λειτουργία σε περιβάλλον υΡ 4 με ή χωρίς ηλεκτρικό 
κινητήρα κατάλληλης ισχύος, καθώς και χωριστές διατάξεις συμπιεστών ή φυσητήρων 
αερίων. Αυτοί οι συμπιεστές και φυσητήρες αερίων έχουν λόγο πίεσης μεταξύ 2 :1 και 6 
:1 και είναι κατασκευασμένοι από ή επενδεδυυένοι με υλικά ανθεκτικά στο 1_ΙΡ 4 . 

5.3.4. Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα στεγανοποιητικα παρεμβύσματα κενού, με 
συνδέσεις τροφοδότησης και απαγωγής, για στεγανοποιηση του παρεμβύσματος που 
συνδέει τον συμπιεστή ή τον ρότορα του Φυσητήρα αέριων με τον κύριο κινητήρα ώστε 
να εξασφαλίζεται αξιόπιστη στενανοτητα απο εισροή σεοα στο εσωτερικό διαμέρισμα 
του συμπιεστή ή του φυσητήρο αερίων που περιεχει υΡ*. Αυτές οι διατάξεις 
στεγανοποίησης είναι συνήθως σχεδιασμένες με τροπο ώστε η ταχύτητα εισροής 
ρυθμιστικού αερίου να μην υπερβαίνει το 1000 απν γπιγ. ι60 ίπ’τπίπ). 

5.3.5. Εναλλάκτες θερμότητας γιο ψύξη του ΙΙΡ* 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι εναλλακτες θερμότητας κατασκευασμένοι ή 
επενδεδυμένοι με υλικό ανθεκτικό στο υΡ 4 ;εκτος απρ ανοξείδωτο χάλυβα) η με χαλκό η 
με οποιοδηποτε συνδυασυό αυτών των μετάλλων και υε τσχυτητα αλλαγής της πίεσης 
διασποράς μικρότερη των 10 ?3 (0.0015 ρει) ανα ωρα και διαφορά πίεσης 100 Ι<Ρε (15 

? 5 <) 

5.4. Βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικό μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα για χρήση στη διεργασία εμπλουτισμού αερίου διαχύσεως 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη για μονάδες 
εμπλουτισμού αερίου διαχύσεως είναι τα συστήματα μονάδων που είναι απαραίτητα για 
την τροφοδοσία με ϋΡ 4 των διατάξεων αερίου διαχύσεως, για τη σύνδεση των χωριστών 
διατάξεων μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργηθούν εν σειρά διατάξεις (ή στάδια) 
ώστε νο καταστεί δυνατός ο σταδιακός υψηλότερος εμπλουτισμός και για την εξαγωγή 
«προϊόντων» και «υπολειμμάτων» υρ 4 από “πς εν σειρά διατάξεις διάχυσης. Λόγω της 
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υψηλής αδράνειας που εμφανίζουν οι εν σειρά διατοζεις διαχύσεως. κάθε διακοπή της 
λειτουργίας τους, και ιδίως η παύση της. έχει σοβαρές επιπτώσεις. Συνεπώς, η αυστηρή 
και σταθερή διατήρηση κενού σε όλα τα τεχνολογικά συστήματα, η αυτόματη 
προστασία από ατυχήματα και η ακριβής αυτόματη ρύθμιση της ροής αερίου έχουν 
σημασία σε μια μονάδα αερίου διαχύσεως. Είναι επομένως αναγκαίο να είναι 
εξοπλισμένη η μονάδα με μεγάλο αριθμό .ειδικών συστημάτων μέτρησης, ρύθμισης και 
ελέγχου. 

Συνήθως το υΡβατμοποιείται από κυλίνδρους τοποθετημένους μέσα σε αυτόκλειστα και 
διανέμεται σε αέριο μορφή στο σημείο εισόδου μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής 
σε εν σειρά σύνδεση. Οι ροές αερίων υΡ* («προϊόντα» και -υπολείμματα-} που 
προέρχονται από σημεία εξόδου περνούν μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής σε εν 
σειρά σύνδεση είτε σε ψυχρές παγίδες είτε σε σταθμούς συμπίεσης όπου το αέριο υΡ« 
υγροποιείται πριν μεταφερθεί σε κατάλληλους περιέκτες για μεταφορά ή αποθήκευση. 
Δεδομένου ότι μια μονάδα εμπλουτισμού αερίου διαχύσεως αποτελείται από 
πολυάριθμες διατάξεις αερίου διαχύσεως σε εν σειρά σύνδεση, υπάρχουν πολλά 
χιλιόμετρα σωληνώσεων διανομής σε εν σειρά σύνδεση το οποία περιλαμβάνουν 
χιλιάδες συγκολλήσεις με σημαντικό ποσοστο επονοληψιμοτητοςτης διάταξης. Ο 
εξοπλισμός, τα κατασκευαστικό μέρη και τα συστήματα σωληνώσεων κατασκευάζονται 
βάσει εξαιρετικά υψηλών προτύπων κενού και καθαρότητας. 

5.4.1. Συστήματα τροφοδοσίας/συστήματα απομάκρυνσης προϊόντων και υπολειμμάτων 

Συστήματα επεξεργασίας ειδικά σχεδιασμένο ή κατασκευασμένα, ικανά να 
λειτουργήσουν σε μεγίστη πίεση 300 'κ?3 {45 ρει). στα οποία περιλαμβάνονται: 

Αυτόκλειστα τροφοδοσίας (ή συστήμοτα). που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση ϋΡ* 
στις εν σειρά διατάξεις αερίου διαχύσεως- 

Απεξαχνωτές {ή ψυχρές παγίδες) που χσησιυευαυν νια την αφαίρεση ϋΡί από τις εν 
σειρά διατάξεις διαχύσεως· 

Σταθμοί υγροποίησης όπου αέριο υΡ* απο την εν σειρά σύνδεση συμπιέζεται και 
ψύχεται για να σχηματισθεί υγρό ϋΡ; 


Σταθμοί -προϊόντων·· και -υπολειμμάτων., νια την μεταφοοα του υΡ.* στους περιεκτετ 


5.4.2. Συστήματα σωληνώσεων διανομής 

Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανουής ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα για λειτουργία υε ϋ?ι σε εν σειοα όιαταίεις αέριου διαχύσεως. Το εν 
λονω δίκτυο σωληνώσεων είνσι συνήθως -διπλό·· θυσττ > _·α «εοαλών όπου κάθε κι-^λπ 
ει-.-αι συνόεόεμενη με καθεμια απο τις κεφάλες. 

-ξυστήματα κενού 

Τι&)\ Ειδικά σχεδιασμένοι η κατασκευασμένα μεγάλο συστήματα σωληνογωγων κενού, 
’χέΐραλες σωληναγωγών κενού και αντλίες κενού υε απορροφητική ικανότητα 
.τουλάχιστον 5 πν,Γπϊη (ι75 Ιί'.Γπϊη). 

Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες γιο λειτουργία σε ατμόσφαιρες που περιέχουν 
ί}Ρ*. κατασκευασμένες από ή επενδεδυμενες με αλουμίνιο, νικέλιο ή κράματα 
περιεκτικότητας άνω του 60 = ϊ σε νικέλιο. Οι εν λόγω αντλ»ες μπορούν να είναι 
περιστρεφικές η παλινδρομικές, να ενεργούν με μηχανική μετατόπιση η να διαθέτουν 
διατάξεις στεγ'ανοποιησης φθορανόράκων και να απαιτούν ειδικά υγρά. 

5.4.4. Ειδικές βαλβίδες διακοπής της παροχής και ελέγχου 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες χειροκίνητες ή αυτόματες βαλβίδες με 
φυσητήρα κατασκευασμένες από υλικά ανθεκτικά στο ϋΡ β με διάμετρο 40 έως 1500 γπγπ 
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(1.5 έως 59 »η) για εγκατάσταση σε κύρια και βοηθητικά συστήματα μονάδων 
εμπλουτισμού αερίου διαχύσεως. 

5.4.5. Φασμστόμετρα μάζας ϋΡ 4 /πηγές ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένα η κατασκευασμένα μαγνητικά η τετραπολικά φασματάμετρα μάζας 
ικανά για δειγματοληψία πρώτης ύλης, προϊόντων ή υπολειμμάτων από τις ροές ίΙΡ· σε 
συνθήκες φορτίου και τα οποία διαθέτουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. Μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας ανώτερη απο 320 - 

2. Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με χρωμονικελίνη ή κράμα 
ΓποπβΙ ή με πλάκες νικελίου - 

3. Πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων - 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


ι α ανωτέρω στοιχεία είτε έρχονται σε άμεση επαφή με το αέριο διεργασίας ϋΡ { είτε 
ελέγχουν αμεσα τη ροή εντός της εν σειρά σύνδεσης. Ολες οι επιφάνειες που έρχονται 
σε επαφή με το αέριο διεργασίας είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες ή 
επενδεδυμένες με υλικά ανθεκτικά στο υΡ 4 . Για τους σκοπούς των παραγράφων που 
αφορούν τον χρησιμοποιούμενο στην αέριο διάχυση εξοπλισμό, στα ανθεκτικά στη 
διάβρωση απο ϋΡ 5 υλικά περιλαμβάνονται ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο, τα 
κραματα αλουμινίου, το νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 60% σε νικέλιο και 
τα ανθεκτικά στο υΡ 5 . πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων. 

Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα γιο χρήση σε εγκαταστάσεις αεροδυναμικού εμπλουτισμού 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Στις διεργασίες αεροδυναμικού εμπλουτισμού, μείγμα αε-ηου υΡ$ και ελαφρού αε^,ου 
(υδρογονου η η ήλιου) συμπιέζεται και εν συνεχείο πέρνα σε στοιχεία διαχωοισμο ’ 
οπού ο ισοτοπικός διαχωρισμός ολοκληρώνεται με τη δημιουργία υψηλών 
φυγοκεντρικών δυνάμεων σε περιβάλλον με καμπύλα τοιχώματα. Δύο διεογασίες αυτού 
του τυπου έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία : η διεργασία των ακροφυσίων διαχωρ.σμού και 
η διεργασία του σωλήνα περιδινήσεως. Και για τις δυο διεργασίες τα κύρια συστατικά 
στοιχεία της φάσης διαχωρισμού περιλαμβάνουν κυλινδρικούς λέβητες οι οποίοι 
περιέχουν τα ειδικά στοιχειά διαχωρισμού (ακοοούσια - σωλήνες περιδινήσεως). 
συμπιεστές αερίων και ενολλάκτες θερμότητας για την αοαιοεση της 6ερμοτη~·ας 
συμπίεσης. Μια αεροδυναμική μονάδά απαιτεί αρκετα παοουοια στάδιά επομένως οι 
ποσότητες αποτελούν σηυαντικη ενδειξη της τελικής χρήσής. Δεδομένου ότι οι 
αεροδυναμικές διεργασίες χρησιμοποιούν υΡ* οι επιφάνειες όλου του εξοπλισμού, των 
σωληνώσεων και των οργάνων που έρχονται σε επαφή υε το αέριο πρέπει να είναι 
κα < ασκευαομενες απο υλικά που παραμένουν στοθεοα όταν έρχονται σε επαφή με το 


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1° αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία είτε έρχονται σε άμεση επσφτ. υ«· 
'°^ 010 διε ΡΥ ασιαί ; είτε ελέγχουν άμεσα τη ροη εντός της εν σειρά σύνδεσης 
> επ,( Ρ ανει£ > ΠΟϋ έρχονται σε επαφή με το αέριο διεργασίας είναι εξ ολοκλήρου 
™^ ασμ£νες Π επενδεδυ Ρενες με υλικά ανθεκτικά στο υΡ 6 . Για τους σκοπούς της 
παραγράφου που αφόρα τον χρησιμοποιούμενο στον αεροδυναμικό εμπλουτισμό 

ηνηΡΗΛ μ τη στα ? ν ο ε ^ τ ' Κα ^ δια βΡ ωσΓ 1 από ΙΙΡ 6 υλικά περιλαμβάνονται ο χαλκός ο 
ΠΓκΑ° ς χαλυβ ° ς ' τ0 αλουρινιο ' τα «Ράματο αλουμινίου, το νικέλιο ή κράματα 
περιεκτικότητας ανω του 60% σε νικέλιο και τα ανθεκτικά στο ϋΡ». πλήρως Ρ 



φθοριωμένα. πολυμερή υδρογονανθράκων. 

5.5.1. ΑκροφΟσια διαχωρισμού 

Ειδικό σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα ακροφΰσια διαχωρισμού και διατάξεις. Τα 
ακροφύσια διαχωρισμού αποτελούνται από καμπύλους σωληνίσκους υπο μορφή 
εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 1 πτγτγ (τυπικά 0.1 εως 0.05 γπγπ). 
ανθεκτικούς στη διάβρωση από υΡ β . που φέρουν διαχωριστικη λεπίδα εντός του 
ακροφυσιου η οποία διαχωρίζει το αέριο που διέρχεται από το ακροφυσιο σε δυο 

ρεύματα. 

5.5.2. Σωλήνες περιδινήσεως 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι σωλήνες περιδινήσεως και διατάξεις. Οι 
σωλήνες περιδινήσεως είναι κυλινδρικοί ή κωνικοί, κατασκευασμένοι ή φέροντες^ 
προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υ 5 *. με διάμετρο μεταξύ 0.- ργγ. και 

4 απ. λόγο μήκους προς διάμετρο 20 .1 π λιγοτερο και υ·.α ή περισσότερες 

εφαττομενικές εισόδους. Οι σωλήνες μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με συμπληρώματα 
τύπου ακροφυσιου στο ένα ή το άλλο άκρο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το αέριο τροφοδοσίας εισέρχεται στον σωλήνα περιδινήσεως εφαπτομενικα σε ενα 
άκρο ή μέσω πτερυγίων περιδινήσεως ή σε πολυάριθμες εφαπτομενικες υεσεις κατα 
μήκος της περιφέρειας του σωλήνα. 

5.5.3. Συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι αξονικοί, φυγοκεντρικοί ή θετικής μετατόπισης 
συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων κατασκευασμένοι γ. σεοοντες προστασία απα υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡ;και με ελάχιστη απορροφητική ικανότητα - ··■ ΓΓ · 1 ·· 
μίγματος υΡ-ι/φέροντος αέριου (υδρσγονου η ηλιαυ:. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Οι ως άνω συμπιεστές *"ΐ· φυσητήρες αέριων συνηαως 
κα. £ V 


ενουν λαγό πίεσης μεταξύ 1.2 


5.5.4. Στεγονοποιηπκά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα 


Ειδικά σχεδιασμένα η κατασκευασμένα στενανοπο·.πτ.κα παρεμβύσματα περιστροφικού 

αϊονα. με συνδέσεις τροφοδότησης και απαγωγής \.ο στε-.ανοπ οίηση του ^ 

παρεμβύσματος που σύνδεε·, τον ροτοαα του συαπ.ε στ - -, του φυσητήρα αέριων .^ν 
κυοια κινητήρα ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη στενανοτπτα από εισρο. ι αεοιου^ ^ 
Ρ'.εσνασιας ή εκροή αέοα στο εσωτερικό διαμέρισμα του συμπιεστή η * ου ιουστ:..- 
αεο·.ων που περιεχει μίγμα υθ^φεροντος αέριου 


5.5.5. Ξνολλάκτες θερμότητας για ψύξη αερίου 


Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι η 
οεσοντες προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ*. 


5.5.5. Περιβλήματα στοιχείων διαχωρισμού 

Ε·.ί·.κα σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα περιβλήματα στοιχείων διαχωρισμού. ^ 
κατασκευασμένα ή φεροντα προστασία απο υλικό ανθεκτικά στη διάβρωση απα ώπ. 
ποοοριξόμενα να περιέχουν σωλήνες περιδινήσεως ή ακροφύσια διαχωρισμού. 





_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


769 


Τα περιβλήματα αυτά μπορούν να είναι κυλινδρικοί λέβητες διαμέτρου μεγαλύτερης 
των 300 ιηπι και μήκους μεγαλύτερου των 900 πνπ ή ορθογώνιοι λέβητες συγκρίσιμων 
διαστάσεων, και να είναι σχεδιασμένα για οριζόντια ή κστακόρυφη εγκατάσταση. 

5.5.7. Συστήματα τροφοδοσίας/συστήματα απομάκρυνσης προϊόντων και υπολειμμάτων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα κατεργασίας ή εξοπλισμός για 
μονάδες εμπλουτισμού, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά 
στη διάβρωση απο υΡ 6 . στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

(α) Αυτό κλειστά τροφοδοσίας, φούρνοι ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη 

διοχέτευση ΙΙΡ 4 στις διεργασίες εμπλουτισμού. 


(β) Απεξαχνωτές (ή ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν για την αφαίρεση ϋΡ 4 από τη 
διεργασία εμπλουτισμού για μετέπειτα μεταφορά κατόπιν θέρμανσης, 

(Υ) Σταθμοί στερεοποίησης ή υγροποίησης που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση 
ϋΡ δ απο την μονάδά εμπλουτισμού κατόπιν συμπίεσης και μετατροπής του υΡ, σε 
υγρή η στερεή μορφή. * 

(δ) Σταθμοί «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για τη μεταφορά του ΨΡ { σε περιέκτες. 

5.5.8. Συστήματα σωληνώσεων διανομής 


Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα σωληνώσεων κεφαλών 
κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωσή από ϋΡ6 
για την διοχέτευση του υΡ 4 στις αεροδυναμικές εν σειρά διατάξεις. Το εν λόγω δίκτυο 
σωληνώσεων είναι συνήθως ενα σύστημα διανομέων «ε.ς δ.πλούν» όπου κάθε στάδιο ή 
ομάδα σταδίων συνδέεται με κάθε διανομέα. 


5.5.9. Αντλίες και συστήματα κενού 


ια) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα κενού με δυναμικότητα 
αναοροφησης ονκου 5 πή-Υη,π η μεγαλύτερη, αποτελουμενα από συστήματα 
σωΛΠναγωγων κενού, κεφαλές σωληναγωγών κενού κα, αντλίες κενού και σχέδιασαν- 
Υ>ο λειτουργία σε ατμόσφαιρες που περιέχουν υΡ*. 

(β) Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασυενε ς για λειτουργία σε 
ατμόσφαιρες που περιέχουν ϋΡ,. κατασκευασμένες η φεοουαες προστασία από υλικά 

= Π0 υΡί ' °' αντλίες «γομ: να νρησ,μοπο,ούν διατάξεις 

- ΐί.γ·-νοποιηση„ ψαορονθρακων και να απαιτούν ειδικά υνρα. 

5.5.10. Ειδικές βαλβίδες διακοπής της παροχής και ελέγχου 

ζιδιχά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες χειροκίνητες ή αυτόματες βαλβίδες με 
ουσητηρα κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από υλικά ανθεκτικά στο υΡ- υε 
διάμετρο 40 εως 1500 ™π για εγκατάσταση σε κύρια και βοηθητικά συστήματα ' 
μονάδων αεροδυναμικού εμπλουτισμού 

.1 


ρ.5Λ\. Φασματόμετρα μάζας ϋΡ^πηγές ιόντων 


»ιοικα σχεδιασμένα η κατασκευασμένα μαγνητικά ή τετραπολικά φασματόμετρα υάξας 
ικ^να για οειγματοληψια. σε συνθήκες φορτίου, πρώτης ύλης, «προϊόντων» η 

«υπολειμμάτων., απο τις ροές ϋΡ 4 και τα οποία διαθέτουν το σύνολο των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών: 


Μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας ανώτερη από 320, 


1 . 
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2 . Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδ υυενες με χρωμονικελίνη ή κράμα 
ιποπβί ή με πλάκες νικελίου. 

3. Πηγές ιοντισμού μέσώΐΝρ8βρδίσμσύ ηλεκτρονιων. 

- 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 

5.5.12. Συστήματα διαχωρισμού υΡ*/<ρέροντος αέριου 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα κατεργασίας για το διαχωρισμό του 
υΡ β από το φέρον αέριο (υδρογόνο ή ήλιο). 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι σχεδιασμένα για να μειώνουν την περιεκτικότητα σε υΡ* 
του φέροντος αερίου σε 1 ρρσι ή λιγότερο και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 
εξοπλισμό όπως: 

(α) Κρυογόνικοί εναλλάκτες θερμότητας και χρυοοιαχωριστές ικανοί να 
επιτυγχάνουν θερμοκρασίες -τ20 Ο ή χομηλοποες. ή 

(β) Κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυν χανουν θερμοκρασίες -1?.0 Ό ή 
χαμηλότερες, ή 

(γ) Ακροφύσιο διαχωρισμού η μονάδες σωλήνων περιδινήσεως για το διαχωρισμό 
του υΡ* από το φέρον αέριο, η 

(δ) Ψυχρές παγίδες υΡ* ικανές να επιτυγχάνουν θεομοκρασίες -20 Ό ή 
χαμηλότερες. 

5.6. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά 
μέρη για χρήση σε μονάδες εμπλουτισμού χημικής ανταλλαγής ή ανταλλαγής ιόντων 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η ελαφρά διαφορά μάζας μεταξύ των ισοτόπων του ουράνιου προκαλεί υικρές αλλαγές 
στην ισορροπία της χημικής αντίδρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θσση για 
τον ισοτοπικό διαχωρισμό. Δύο διεργασίες έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία ; χημική 
ανταλλαγή υγρού-υγρού και ανταλλαγή ιόντων στεοεου-υγρού. 

Στη διεργασία χημικης ανταλλαγής υγροϋ-υνρου μπ αναμειγνυόμενες υγρές φάσεις^ 
ιυδατική και οργανική) έρχονται σε επαοη σε ανΤ;·“:εώθ ρεύμα ώστε να δημιομογηθει 
το καταιγιστικό αποτε/>εσυα χιλιάδων οάσεων διαχαοσαου. Η υδατική φάση 
αποτελείται από χλωριούχο ουράνιο σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος - η οργανική φάση 
αποτελείται απο εκχυλιστη που πεοιενει χλωριούχο ουσανιο σε οργανικό διαλυτή Οι 
εκχυλιστές που χρησιμοποιούνται αττ>ν εν σειρά διατρΐη διαχωρισμού μπορούν να είναι 
στήλες ονταλλαγής υγρού-υγρού ιόπως παλμικές στήλες με ηθμοειδείς πλάκες) η 
φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού. Απαιτούνται χημικές αντιδράσεις (οξείδωση και > 
αναγωγή) και στα δύο άκρα της εν σειρά διάταξης διαχωρισμού προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η απαραίτητη αναρροη σε κάθε άκρο. Ένα σοβαρό σχεδιασπκό ζήτημα 
είναι πως 5α αποφευχθεί η μόλυνση του ρεύματος της διεργασίας με ορισμένα 
μεταλλικά ιόντα. Για το λόγο αυτό χοησιμοποιούνται στήλες και σωληνώσεις πλαστικές 
η με πλαστική επένδυση (οπού συμπεριλαμβάνονται τα πολυμερή φθορανθράκωνι ηκαι 
με υάλινη επένδυση 

Στη διεργασία ανταλλαγής ιόντων στερεού-υγροϋ ο εμπλουτισμός επιτυγχάνεται με 
προσρόφηση/εκρόφηση ουρανίου σε ειδική, εξαιρετικά ταχείας λειτουργίας, ρητίνη 
ανταλλαγής ιόντων ή προσροφητή. Διάλυμα ουρανίου σε υδροχλωρικό οξύ και σε 
άλλους χημικούς παράγοντες περνά μέσω κυλινδρικών στηλών εμπλουτισμού που 
έχουν πληρωθεί με στιβάδες προσροφητή. Για να είναι η διεργασία συνεχής, είναι 
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.. απαραίτητο ένα σύστημα αντιστρόφου ροής ώστε να ελευθερώνεται το ουράνιο από 
τον προσροψητή στη ροή υγρού και να είναι δυνατή η συλλογή των -προϊόντων- και 
«υπολειμμάτων». Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση καταλλήλων χημικών παραγόντων 
οξειδοαναγωγής που αναγεννώνται πλήρως σε χωριστά εξωτερικά κυκλώματα και 
μπορούν να αναγεννηθούν μερικώς εντός των ίδιων των στηλών ισοτοπικού 
διαχωρισμού. Η παρουσία διαλυμάτων θερμού, πυκνού υδροχλωρικού οξέος στη ' 
διαδικασία απαιτεί ο εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος ή να φέρει προστασία από 
ειδικά υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση. 

5.6.1. Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού (Χημική ανταλλαγή) 


Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού σε αντίστροφο ρεύμα τροφοδοτούμενες με μηχανική ' 
ισχύ (π.χ. παλμικές στήλες με ηθμοειδείς πλάκες, στήλες με πλάκες με εναλλακτική 
κίνηση και στήλες με εσωτερικούς μικτές με στρόβιλο), ειδικό Οχίδιρσμένες ή 
κατασκευασμένες για εμπλουτισμό ουρανίου με χημικη ανταλλαγή. Για να είναι 
ανθεκτικές στη διάβρωση από πυκνά διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, οι στήλες αυτές 
και το εσωτερικό τους κατασκευάζονται ή φέρουν προστασία από κατάλληλα πλαστικά 
υλικά (όπως πολυμερή φθορανθράκων) ή από ύαλο Οι στήλες είναι σχεδιασμένες ώστε 
ο χρόνος διαδικασίας να είναι σύντομος (30 $βσ η λιγοτερο). 

5.6.2. Φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού-υγρού (Χημική ανταλλαγή) 

Οι φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού-υγρού είναι ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι 
για εμπλοσπσμό του ουρανίου με διεργασία χημικής ανταλλαγής. Χρησιμοποιούν 
περιστροφή γιο ΤΗ διασπορά των οργανικών και υδατικών ροών και κατόπιν 
φυγοκεντρική δύναμη για διαχωρισμό των φάσεων. Για να είναι ανθεκτικοί στη 
διάβρωση από πυκνά διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, οι εκχυλιστές αυτοί 
κατασκευάζονται ή φέρουν επένδυση οπό κατάλληλο πλαστικά υλικά (όπως πολυμερή 
φθορανθράκων) ή φέρουν επένδυση από ύαλο. Οι φυγοκεντρικοί εκχυλιστές είναι 
σχεδιασμένοι ώστε ο χρόνος διαδικασίας να είναι σύντομος (30 $60 το μέγιστο). 

5.6.3. Συστήματα αναγωγής ουρανίου και εξοπλισμός (Χημικη ανταλλαγή) 

(α) Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες ηλεκτροχημικές κυψέλες αναγωγής ν;ο 
την αναγωγή ουρανίου από μία κατάσταση σθένους σε άλλη όταν ο εμπλουτισμός ταυ 
ουρανίου γίνεται με χημική ανταλλαγή. Τα υλικά των κυωελων που έρχονται σε επαοη με 
τα διαλύματα της κατεργασίας πρεπει νο είναι σνθεκτίΓ,α στη διάβρωση αίτά πυκνά 
διαλύματα υδροχλωρικού οξέος. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Το καθοδικό διαμέρισμα των κυψελών πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τροπο ώστ*· νά 
αποτρεπεται η επανο^,είδωση του ουοανιου στα ανώτερα σθένος του. Για να διατηρήτε: 
:ο ουράνιο στο καθοδικό διαμέρισμα, η κυψέλη πρεπει . α είναι εφοδιασμένη με στεγανό 
διάφραγμα κατασκευασμένο από ειδικό υλικά ανταλλαγές κατιοντων. Η κάθοδος είναι 
- κατασκευασμένη από κατάλληλο στερεό αγώγιμο υλικό όπως ο γραφίτης. 


(β) Συστήματα στην πλευρά των «προϊόντων·· της εν σειοά διάταξης ειδικά 
σχεδιασμένα ή κατασκευασμένο γιο την αφαίρεση του ϋ'~ από την οργανική ροή. 
προσαρμογή της συγκέντρωσης οξέος και τροοσσότηοη των κυψελών αναγωγής με 
ηλεκτροχημικό τρόπο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 



Το εν λόγω συστήματα αποτελούνται από εξοπλισμό εκχύλισης με διαλύτη για την 
απόσπαση του ϋ από το οργανικό ρεύμα προς υδατικά διάλυμα, από εξοπλισμό 
εξάτμισης ή/και άλλο εξοπλισμό για την επίτευξη ρύθμισης και ελέγχου του ρΗ του 
διαλύματος και από αντλίες ή άλλα εξαρτήματα μεταφοράς για την τροφοδότηση των 
ηλεκτροχημικών κυψελών αναγωγής. Ένα σοβαρό σχεδιασπκό ζήτημα είνοι πως θα 
αποφευχθεί η μόλυνση του υδατικού ρεύματος με ορισμένα μεταλλικά ιόντα. Για το 
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λογο αυτό, όσον αφόρα τα τμήματα που ευρισκονται σε επαφή με το ρεύμα της 
διαδικασίας, το σύστημα αποτελείται από εξοπλισμό κατασκευασμένο ή φέροντα 
προστασία από κατάλληλα υλικά {όπως ύαλος, πολυμερή φβορανθράκων. θειικό 
πολυφαινύλιο, σουλφονικός ηολυαιθέρας και γραφίτης εμποτισμένος με'ρητίνη). 

5.6.4. Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας (Χημικη ανταλλαγή) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα για την παραγωγή τροφοδοτικού 
διαλύματος χλωριούχου ουρανίου υψηλής καθαρότητας γιο μονάδες διαχωρισμού 
ισοτόπων ουρανίου με χημική ανταλλαγή. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από εξοπλισμό διάλυσης, εκχύλισης με διαλύτη ή/και 
ανταλλαγής ιόντων για τον καθαρισμό και απο πλεκτρολυτικες κυψέλες για την αναγωγή 
του υ** ή ύ*" σε ϋ 3 '. Τα εν λόγω συστήματα παράγουν διαλύματα χλωριούχου 
ουρανίου τα οποία περιέχουν λίγα μόνο μέρη ανα εκατουμυριο μεταλλικές προσμίξεις 
όπως χρώμιο, σίδηρος, βανάδιο, μολυβδαίνιο και αλλσ δισθενή ή μεγαλύτερου σθένους 
κατιόντα. Τα υλικά κατασκευής τμημάτων τσυ συστήματος κατεργασίας ϋ 3 * υψηλής 
καθαρότητας περιλαμβάνουν ύαλο, πολυμερή φθσρανθρσκων. θειικό πολυφαινύλιο, 
οουλφονικό πσλυαιθερα πλαστικής επένδυσης και εμποτισμένο με ρητίνη γραφίτη. 

5.6.5. Συστήματα οξείδωσης ουράνιου (Χημική ανταλλαγή) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα οξείδωσης ΙΙ 3 ' σε ϋ’* το οποίο 
επιστρέφει στην εν σειρά διάταξη διαχωρισμού των ισοτόπων ουρανίου κατά τη 
διαδικασία εμπλουτισμού μέσω χημικής ανταλλαγής. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εξοπλισμό όπως : 

ισ! Εξοπλισμός που φέρει σε επαφή το χλώριο και τα οξυγόνο με το υδατικό ρεύμο. 
εκροής που προέρχεται από την εγκατάσταση ισοτοπικαύ διαχωρισμού και 
εκχυλίζει το στο οργονικο ρευυο που επιστρέφει απσ την πλευρά των 
-προϊόντων» της εν σειρά σύνδεσης. 

(β) Εξοπλισμός που διοχωρίξει το νερό από το υδροχλωρικό οξύ ώοτε να είναι 
δυνατόν να επανεισοχθεί στη διεονασία το πυκνό υδαοχλωρικό οξύ. στα 
κατάλληλα σημεία. 

5.5 6. Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας ανπδρασεως προσροφητές (ανταλλαγή ιόντων) 

Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας οντιδρασεως ή πρασοοιοητές ειδικό σχεδιασμένοι η 
κατασκευασμένοι ν;α τον εμπλουτισμό του ουρανίου με διαδικασία αντέλλογης ιόντων, 
στις οποίες περιλάμβανα -:·. πορώδεις ρητίνες διαυοο©ω_: τς σε μακρο-πλέ 1 . η και 
μεμβρανώδεις δομές στις οποίες οι ενεονες ομάδες χημικης ανταλλαγής περιορίζονται 
σε ενα επίχρισμα στην επιφάνεια αδρανούς πορωδουο δασικής δομής και άλλων 
συνθετικών δομών οποιοσδήποτε κατάλληλης μοοφης. περιλαμβανόμενων σωματιδίων 
η ινων Οι εν λογω ρητίνες.προσροφητές έχουν διάμετοο το πολύ 0.2 ιγγη και πρεπε; να 
γίναι ανθεκτικές από χημικη άποψη στα διαλύματα πυκνου υδροχλωρικού οόέος καθώς 
Λα; αοκετα ισχυρές από φυσική άποψη ώστε να μην όιασπώνται στις στήλες 
'Α-γ αλλαγής. όι ρπτίνες/προσροφητες σχεδιάζονται ειδικά ώστε να επιτυγχάνουν 
.εΙΞαιρετικά ταχεία κινητική ανταλλαγής ισοτόπων ουράνιου (χρόνος ημιζωης της 
Ανταλλαγής κάτω των 10 εβα) και να έχουν την ικανότητα να λειτουργούν σε 
>τεουοκοασίες απο 1 00 * Ο εως 200 Ό. 

* 

5..6.Τ. Στήλες ανταλλαγής ιόντων (Ανταλλαγή ιόντων) 

Κυλινδρικές στήλες διαμέτρου άνω των 1000 πτγπ οι οποίες περιέχουν και στηρίξουν 
στρώσεις οι οποίες έχουν πληρωθεί με ρητίνη/ποοσροφητη ανταλλαγής ιόντων, ειδικά 
σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον εμπλουτισμό του ουράνιου με διαδικασία 
ανταλλαγής ιόντων. Οι στήλες αυτές είναι κατασκευασμένες ή φέρουν προστασία από 
υλικά (όπως τιτάνιο ή πλαστικά φθορανθράκων) ανθεκτικά στη διάβρωση από πυκνά 
διαλύματα πυκνού υδροχλωρικού οξέος και είναι ικανές να λειτουργούν σε 
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θερμοκρασίες στην περιοχή των 100 *0 εως'200 Ό και πιέσεις μεγαλύτερες από 0.7 
ΜΡβ (102 ρ5ϊ3). 

5.6.8. Συστήματα αντιστρόφου ροής (Ανταλλαγή ιόντων) 

(α) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα χημικής ή ηλεκτροχημικής, 
αναγωγής για αναγέννηση των χημικών παραγόντων αναγωγής που 
χρησιμοποιούνται στις έν σειρά διατάξεις εμπλουτισμού ουρανίου ανταλλαγής 
ιόντων. 

ι 

(β) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα χημικής ή ηλεκτροχημικής 
οξείδωσης για αναγέννηση των χημικών παραγόντων οξείδωσης που 
χρησιμοποιούνται στις εν σειρά διατάξεις εμπλουτισμού ουρανίου ανταλλαγής 
ιόντων. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στη διεργασία εμπλουτισμού μεσω ανταλλαγής ιόντων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, 
για παράδειγμα, τρισθενές τιτάνιο (Τι* ) ως κοτιόν αναγωγής· σε αυτή την περίπτωση το 
σύστημα αναγωγής επιτρέπει ανασύσταση του Τγ' με αναγωγή του Τί 4 * 

Στη διεργασία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, γιο παράδειγμα, τρισθενής σίδηρος 
(Ρβ ) ως οξειδωτικό μέσο και σε αυτή την αερίπτωση τα σύστημα οξείδωσης επιτρέπει 
ανασύσταση του Ρβ 3 ' με οξείδωση του Ρθ 4- . 

5.7. Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 

κατασκευασμένα για χρήση σε μονάδες εμπλουτισμού βασισμένες σε λέιζερ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα υφιστάμενα συστήματα για διεργασίες εμπλουτισμού εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες : 
αυτές οτις οποίες χρησιμοποιείται ατμός ατομικού ουράνιου και αυτές στις οποίες 
χρησιμοποιείται ατμός μιας ένωσης ουρανίου. Η κοινώς χοησιμοποιούμενη 
ονοματολογία για αυτή τη διεργασία περιλαμβάνει: πρώτη κατηγορία · ισοτοπικός 
διαχωρισμός ατομικού ατμού (Ανυ$ ή 5ΙΙΛ/Α): δεύτερη κατηγορία- ισοτοπικός μοριακός 
διαχωρισμός με λέιζερ (ΜΙΙ5 ή ΜΟΙ.Ι3} και χημική αντίδραση με επιλεκτική ισοτοπική 
ενεργοποίηση με λέιζερ {ΟΡίδίΑ). Τα συστήματα, ο εξοπλισμός και τα κατασκευαστικά 
μέρη για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού με λειζερ περιλαμβάνουν: (α) διατάξεις 
τροφοδότησης με ατμό μεταλλικού ουρανίου ιγια τον επιλεκτικό φωτο-ιονπσμό) ή 
διατάξεις τροφοδότησης με ατμό μιας ένωσης ουράνιου (για φωτο-όιαχωρισμό ή χημική 
ενεργοποίηση)· (β) διατάξεις συλλογής εμπλουτισμένου και εξαντλημένου μεταλλικού 
ουρανίου (·<προΐόντο·· κα; «υπολείμματα») στην πρώτη κατηγοοία και διατάξεις 
συλλογής ενωσεων που έχουν διαχωριστεί η έχουν α'.τιδοασει («προϊόντα») και υλικού 
^λει υποστε. -.εργασία («υπολείμματα»; «/.η ρε-τεοη κατηγορία· (γ) συστήματα 
λέιζερ για την επιλεκτική διέγερση του "'ϋ - και ιδι εΐοπλισυός για την προετοιμασία της 
τροιοοόοσίας και την μετατροπή του προιοντο.ς. Λονω της πολυπλοκότητας της 
φασματομετρίας των ατόμων και ενωσεων ουρανίου ενδεχουένως απαιτείται 
ενσωμάτωση μερικών απο τις διαθέσιμες τεχνολογίες λειζερ. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

!"Ιολλά από τα στοιχεία εξοπλισμού που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
έρχονται σε άμεση επαφή με το μεταλλικό ουράνιο σε υγρή ή αέρια μορφή ή με το αέριο 
διεργασίας που συνϊστανται σε υΡ{ ή μίγμα και άλλων αερίων. Όλες οι επιφάνειες 
που έρχονται σε επσφη με το αέριο διεργασίας είναι εξ ολοκλήρου κατοσκευασμενες η 
φέρουν προστασία απο υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου που αφορά τον εξοπλισμό εμπλουτισμού που βασίζεται σε λειζερ. στα 
υλικά που είνοι ανθεκτικά στη διάβρωση από μεταλλικό ουράνιο σε υγρή ή αέρια μορφή 
ή από κράματα ουρανίου περιλαμβάνονται ο γραφίτης με επένδυση ι/ττρίου και το 
ταντάλιο· στα ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡ β υλικά περιλαμβάνεται ο χαλκός, ο 
ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο, τα κράματα αλουμινίου, το νικέλιο ή κράματα 
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περιεκτικότητας άνω του 50 5 ; σε νικέλιο και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή 
υδρογονανθράκων ανθεκτικά στο υΡ*. 

5.7.1. Συστήματα ατμοποίησης ουρανίου (Ανϋ5) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα ατμοποίησης ουρανίου τα οποία _ 
περιέχουν υψηλής ισχύος εκτοξευτές σάρωσης με δέσμη ηλεκτρονίων (εΐιίρ οι δα^ηπίπς 
βΙθοίΓοη 06ΕΓΠ ςυη 2 ) με ρευματική ισχύ στο στοχο άνω των 2.5 κνν/απ. 

5.7.2. Συστήματα χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε υγρή μορφή {Ανϋ2) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε 
υγρή μορφή για τηγμα ουρανίου ή κράματα ουρανίου αποτελούμενα απά κάψες και 
εξοπλισμό ψύξεως για τις κάψες. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι κάψες και άλλα μέρη του συστήματος τα οποία έρχονται σε επαφή με τήγμα 
ουρανίου ή κράματα ουρανίου είναι κατασκευασμένα η Φέρουν προστασία από 
καταλληλα υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στη θερμότητα. Στα κατάλληλα υλικά 
περιλαμβάνεται το ταντάλιο, ο γραφίτης με επένδυση υττρίου. ο γροφίτης με επένδυση 
οξειδίων άλλων σπανίων γαιών ή μίγματα των ανωτεοω 

5.7.3. Διατάξεις συλλογής «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» μεταλλικού ουρανίου (Ανΐ_Ι5) 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες διατάξεις συλλογής -προϊόντων» και 
«υπολειμμάτων» για μεταλλικό ουράνιο σε υγρή η στερεή μορφή. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατασκευαστικά μέρη για αυτές τις διατάξεις κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία 
από υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα και τη διάβρωση απο μεταλλικό ουράνιο σε αέρια ή 
υγρή μορφή (όπως γραφίτης με επένδυση υττριου. ταντάλιο! στα οποία 
περιλαμβάνονται σωλήνες, βαλβίδες, συνδέσεις, -οχετοί», δίαυλοι τροφοδοσίας, 
εναλλάκτες θερμότητας και πλάκες συλλογής για μεθόδους μαγνητικου. 
ηλεκτροστατικού ή με άλλο τρόπο διαχωρισμού. 

5.7.4. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (Ανϋ5) 

Κυλινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία ειδικά σχεδισσυενα η κατασκευασμένα για να 
πεοιεχουν την πηγη οτυων μεταλλικού ουράνιου, τον εκτο^ευτη δέσμης ηλεκτρίνιων ·;ο 
τα συστήματα συλλογής των -προϊόντων» και των -υπολειυίΐάτων». 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

~α εν λόγω περιβλήματα διαθέτουν πολλαπλές εισόδους για ηλεκτρικές και υδατικές 
δίαυλους τροφοδοσίος, θυρίδες δέσμης λεώεο. σύνδεσε." αντλιών κενού και δισ-αΐε-ς 
διαγνωστικού ελεγχου και παρακολούθησης των οονσνυ.» Διαθέτουν διατάξεις 
ανοίγματος και κλεισίματος που επιτοεπούν την αντικατάσταση των εσωτεοτκων 
κατασκευαστικών μερών. 

5.7.ο.-' Ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως <Μϋ3} 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατοσκευοσμενα ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως για ~ν 
> υυξη μιγμάτων ϋΡ* και φεροντος αερίου Φορέα στους 150 Κ ή σε χαμηλότερη 
θερμοκρασίσ και τα οποία είναι ανθεκτικό στη διάβρωση από ύΡ«. 

■ά.1.6. Συλλέκτες προϊόντων πενταφθοριούχου ουρανίου (Μύ1$) 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι συλλέκτες στερεών προϊόντων 
τε.ταφθοριούχ,ου ουρανίου (ϋΡί) αποτελούυενοι απο φίλτοο συλλέκτες 
ποοσκρούσεως η κυκλονικού τύπου ή απο συνδυασμό των ανωτέρω, κατασκευασυενο 
απσ υλικά ανθεκτικό στη διάβρωση σε περιβάλλον υΡλϋΡ*. 
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5.7.7. Συμπιεστές ϋΡ*. φέροντος αερίου (Μϋ5) 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι συμπιεστές για μείγματα Ι/Ρί/φέροντος αερίου, 
σχεδιασμένοι για μακροπρόθεσμη λειτουργία σε περιβάλλον υΡ|. Τα κατασκευαστικά 
μέρη αυτών των συμπιεστών που έρχονται σε επαφή με το αέριο διεργασίας είναι 
κατασκευασμένα ή φέρουν προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 5 · 

5.7.8. Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα (Μϋ5) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού 
άξονα, με συνδέοεις τροφοδότησης και απαγωγής, για στεγανοποίηση του 
παρεμβύσματος που συνδέει τον ρότορα του συμπιεστή με τον κύριο κινητήρα ώστε να 
εξασφαλίζεται αξιόπιστη στεγανότητα από εκροή αερίου διεργασίας ή εισροή αέρα ή 
αερίου στεγανοποίησης στο εσωτερικό διαμέρισμα του συμπιεστή που περιέχει μίγμα 
ϋΡ^φέροντος αερίου. 

5.7.9. Συστήματα φθορίωσης (Μϋ5) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα ωθοοιωσης του ΙΙΡ 4 (στερεό) σε υΡ 9 
(αέριο). 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι σχεδιασμένα για τη φθορίωση της συλλεχθείσας κονίας 
ϋΡ 5 σε υΡ β το οποίο κατόπιν συλλέγεταισε περιέκτες προϊόντος ή μεταφέρεται ως υλικό 
τροφοδοσίας σε μονάδες ΜΙΙ5 για περαιτέρω εμπλουτισμό Μια τεχνική προβλέπει ότι η 
αντίδραση φθορίωσης μπορεί να επιτευχθεί εντός ενός συστήματος ισοτοπικού 
διαχωρισμού όπου το υλικό αντιδρά και ανακτάται απευθείας από τους συλλέκτες 
«προϊόντος». Σύμφωνα με μια άλ>η τεχνική, η κονία υΡ 4 μπορεί να 
αφαιρεθεί/μεταφερθεί από τους συλλογείς «προϊόντος·· σε κατάλληλο λέβητα 
αντίδρασης (π.χ. αντιδραστήρα ρευστοποιημένης βάσης, ελικοειδή αντιδραστήρα ή_ 
αντιδραστήρα πύργου φλόγας) για φθορίωση. Και στις δύο τεχνικές, χρησιμοποιείται 
εξοπλισμός για αποθήκευση και μεταφορά φθορίου ιη άλλου κατάλληλου παράγοντα 
φθορίωσης) και για συλλογή και μεταφορά υΡ 4 . 

5.7.10. Φασματόμετρα μάζας ΙΙΡ, πηγές ιόντων (Μϋδ) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα υαγνητικα η τετραπολικά φασματάμετρα μαϋας 
ικανά για δειγματοληψία, σε συνθήκες φορτίου, πρώτης ύλης, «προϊόντων- ή 
«υπολειμμάτων·· από τις ροές ϋΡ 4 και τα οποία διαδετουν το σύνολο των ακόλουθων 
χαοακτηριστικών: 

1. Μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής ανώτερη από 320· 

2. Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδείυυενες υε χοωμονικελίνη ή κρασά 
Γποηε! ή με πλάκες νικελίου 1 

3. Πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονιων 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 


-5.7.11. Συστήματα τροφοδοσίας'συστήματα απομάκρυνσης «προϊόντων» και 
«υπολειμμάτων» 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα κατεργασίας ή εΞοπλισμος νια 
μονάδες εμπλουτισμού κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικό 
στη διάβρωση από ϋΡ 4 , στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

(α) Αυτόκλειστα τροφοδοσίας, φούρνοι ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
διοχέτευση ϋΡ 6 στις διεργασίες εμπλουτισμού 1 
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(β) Απεξαχνωτές (ή ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν για την αφαίρεση υΡ* από τη 
διεργασία εμπλουτισμού για μετέπειτα μεταψαρσ κατόπιν θερμανσεως' 

(γ) Σταθμοί στερεοποίησης ή υγροποίησης που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση 
υΡ* από την μονάδα εμπλουτισμού μέσω συμπίεσης και μετατροπής του υΡ { σε 
υγρή ή στερεή μορφή· 

(δ) Σταθμοί «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για τη μεταφορά τουυπ* σε περιέκτες. 

5.7.12. Συστήματα διαχωρισμού υΡ»/φέροντος αερίου {Μ1_ί5) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό 

του υρ, από το φέρον αέριο. Το φέρον αέριο μπορεί να είναι υδρογόνο, αργόν ή άλλο 

αέριο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι δυνατόν να πεοίλαιιβανο..* εξοπλισμό όπως : 

(α) Κρυογονικοί εναλλακτες θερμότητας και κρυ-σ ϊ .ον ^οιστές ικανοί να 
επιτυγχάνουν θερμοκρασίες-120 Ό η χαμηλότερες η 

(β) Κρύο γονικές μονάδες ψύΐεως ικανές να επιτύγχανα ον θερμοκρασίες - τ 20 0 η 

χαμηλότερες, ή 

(γ) Ψυχρές παγίδες 1)Ρ* ικανές νο επιτυγχάνουν σεομοκρασίες -20 Ο ή 
χαμηλότερες. 

5.7.13. Συστήματα «λέιζερ» (ΑλΊ-13, ΜΙ.Ι3 και ΟΚΙ31Α) 

Συστήματα ενός ή περισσότερων λειΰερ ειδικά σχεδιασμένων ή κστοσκευασμενων ν;α 

το διαχωρισμό ισοτόπων ουρανίου. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Τς σύστημα λέιζερ για τη διοδικασιο Ανυΐ συνήθως απ; 
λειζερ ατμών χαλκού και ενα λέιζερ χρώσης Το συστ - ·μί 
αποτελείται απο ένα λειζερ ΟΩ : η λειΰερ διτγερυενου :ι 
κυψέλη πολλαπλών διόδων με περιστρεοουενους κο=ο·: 
μακρόχρονη λειτουργία, τα λειΰεο η τα συστηματσ λε.ζε 
δυο τεχνικές απαιτούν ενα σταθεροποιητ* τις συχνέ "στ 


τελείται απο δυο λειζερ ενα 
κει-ζερ για Μ!_13 συνήθως 
ιτσυικού μορίου και μια οπτική 
ττες και στα δυο άκρα. Γισ 
: που χρησιμοποιούνται και στις 

Ζ'” ΟΟΟμΙΟΤ Ο ^. 


5.8. Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικό μέρη ειδικό σχεδιασμένο ή 

κατασκευασμένα για χρήση σε μονάδες εμπλουτισμού διαχωρισμού πλάσματος 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κότα τη διαδικασία διαχωοισμού πλάσματος πλασμο ιόντων ουρανίου πέρνα μεσω 
ηλεκτρικού πεδίου στη συχνότητα συντονισμού των ιο.των "ήύ ώστε αυτα να 
απορροφήσουν ενέργεια και να αυξησουν τη διάμετοο των ελικοειδών τροχιών τους. 
Γρντα με τροχιές μεγαλύτερης διαμέτρου παγιδεύονται γιο να παραχθε: προϊον 
εμπλουτισμένο σε ::ι ϋ. Το πλάσμα, τσ οποίο λαμβανετα: με ιοντισμό ατμού ουράνιου, 
περιέχεται σε διαμέρισμα υπό κενό με μαννητικο πεοιε υψηλής έντασης το οποίο 
λαμβόνεται με υπεραγώνιμο μαγνήτη Τα σημαντικότερα τεχνολογικά συστήματα ττ; 
διεργασίας αυτής περιλαμβάνουν το σύστημα παραγωγής πλάσματος ουράνιου τρ 
τμήμα διαχωριστή με υπεραγώγιμο μαγνητη και τα συστήματα αφαίρεσης μετάλλου γιο 
τη συλλογή “Προϊόντων** και υπολειμμάτων». 
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5.8.1. Πήγες ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων και κεραίες 

Ειδικά σχεδιασμένες η κατασκευασμένες πηγές ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων και 
κεραίες για την παραγωγή ή την επιτάχυνση ιόντων που έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : συχνότητα άνω των 30 <3Ηζ και μέση ισχύ εξόδων άνω των 50 !<νν για 
την παραγωγή ιόντων. 

5.8.2. Πηνία διέγερσης ιόντων , 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα πηνία ραδιοσυχνοτήτων για τη διέγερση των 
ιόντων για συχνότητες μεγαλύτερες των 100 ΚΗζ και ικανά να αντέξουν μέση ισχύ 
μεγαλύτερη των 40 κνν. 

5.8.3. Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήμοτα γ.α την παραγωγή πλάσματος 
ουρανίου τα οποία μπορεί να περιέχουν υψηλής ισχύος εκτοξευτές ηλεκτρονικής 
δέσμης σάρωσης με ρευματική ισχύ στο στόχο ανω των 2.5 (<νν/ο,τι. 

5.8.4. Συστήματα χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε υγρή μορφή 

ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένο συστήματα χειρισμού υγρών μετάλλων για 
χειρισμό τήγματος ουρανίου ή κραμάτων ουρανίου, αποτελούμε να από κάψες και 
εξοπλισμό ψύξεως για τις κάψες. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι κάψες και αλλα μέρη του συστήματος τα οποία έρχονται σε επαφή με τήγμα 
ουρανίου ή κράματα ουρανίου είναι κατασκευασμένα η φέρουν προστασία από 
κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στη θερμότητα. Στα κατάλληλο υλικά 
περιλαμβάνεται το ταντάλιο, ο γραφίτης με επένδυση υττρίου, ο γραφίτης με επένδυση 
οοειδίων άλλων σπανίων γαιών ή μίγματα των ανωτέρω 

5.8.5. Συστήματα συλλεκτών μεταλλικού ουρανίου («προϊόντων», και «υπολειμμάτων»·) 

αιοικά σχεδιασμένα ή κατασκευασυένα συστήματα συλλεκτών .«προϊόντων»· και 
-υπολειμμάτων», για μεταλλικά ουράνιο σε στερεή μοροη Οι εν λογω διατάξεις 
συλλεκτών είναι κατασκευασμένες ή αέρουν προστασία από υλικά ανθεκτικά στη 
. θεομότητα και τη διάβρωση από ατμούς μεταλλικού ουοσνιου. όπως ο γραφίτης με 
επένδυση υττρίου και το ταντάλιο. 

5.6.5. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών 


Κυλινδρικά δοχεία ειδικά σχεδιασμένα η κατασκευασμένα για χρηση υτ,ς μονάδες 
^υ..λουτισμού διαχωρισμού πλάσματος τα οποία περιβάλλουν την πηντ, Γλ.α-σματος 
ουρανίου, το πηνίο παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων και τους συλλέκτες των «ποοίοντων.· 
και των ..υπολειμμάτων·». 


•ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

\ '·ΤΠμ ΠΕ Ρ ι βλήματα διαθέτουν πολλαπλές εισόδους για ηλεκτρικές διαύλους 
: 7Ρ?όρ°°οσιας. συνδέσεις αντλιών διάχυσης και ν<α διατάξεις διαγνωστικού ελεγχου και 
' Π=ρΡ*°λουθησης των οργάνων. Διαθέτουν διατάξεις ανοίγματος και κλεισίματος που 
■^.ππρεπουν την αντικατάσταση των εσωτερικών κατασκευαστικών μερών και είναι 
κατασκευασμένα από κατάλληλο μη μαγνητικο υλικό όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας 
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5 9 Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 

κατασκευασμένα για χρήση στις μονάδες ηλεκτρομαγνητικου εμπλουτισμού 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατά την ηλεκτρομαγνητική διαδικασία, ιόντα μεταλλικού ουρανίου παυ έχουν παραχθεί 
με ιοντισμό ενός άλατος (συνήθως ϋΟΙ.) επιταχύνονται και περνούν μέσω μαγνητικού 
πεδίου με αποτέλεσμα ιόντα διαφορετικών ισοτόπων να ακολουθούν διαφορετικές 
διαδρομές. Τα κυριότερα κατασκευαστικά μέρη ενός ηλεκτρομαγνητικου διαχωριστή 
ισοτόπων περιλαμβάνουν : μαγνητικό πεδίο για εκτροπή/διαχωρισμό της ιοντικής 
δέσμης των ισοτόπων, πηγή ιόντων με σχετικό σύστημα επιτάχυνσης και σύστημα 
συλλογής των χωριστών ιόντων. Στο βοηθητικά συστήματα περιλαμβάνονταισύστημα 
τροφοδοσίας του μαγνήτη, σύστημα τροφοδοσίας υψηλής τάσης για την πηγή ιόντων, 
σύστημα κενού και εκτεταμένα συστήματα χημικού χειρισμού για ανάκτηση του 
προϊόντος και καθαρισμό/ανακύκλωση των κατασκευαστικών μερών. 

5.9.1. Ηλεκτρομαγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων 

Ηλεκτρομαγνητικοι διαχωριστές ισοτόπων ειδικά σχεδιασμένοι η κατασκευασμένοι για 
τον διαχωρισμό των ισοτόπων ουράνιου, σχετικός εξοπλισμός και κατασκευαστικά 
μέρη, όπου συμπεριλαμβάνονται: 

(α) Πηγές ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες, απλές η πολλαπλές, πηγές ιόντων 
ουοανίου αποτελούμενες απο πηγή ατμών, ιονιστη και επιταχυντή δέσμης, 
κατασκευασμένες απο κατάλληλα υλικά όπως γροφίτης, ανοξείδωτος χάλυβας ή 
χαλκός και ικανές νο παρέχουν συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων τουλάχιστον 50 
γπΑ. 

(β) Συλλέκτες ιόντων 

Πλάκες συλλογής αποτελούμενες από δύό η περισσότερες σχισμές και εσοχές 
ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τη συλλογή δεσμών ιόντων 
εμπλουτισμένου ή εξαντλημένου ουρανίου και κατασκευασμένες από κα.ολ\ηλ_ 
υλ.ικά όπως γραφίτης η ανοξείδωτος χάλυβας. 

ΐγ) Περιβλήματα κενού 

Ειδικά σχεδιασμένα η κατασκευασμένα περιβλήματα κενού για 
ηλεκτρομογνητικούς διαχωριστές ουράνιου, κατασκευασμένα από κατολληλα μη 
μαγνητικά υλικό όπως ο ανοξείδωτος χολυρας και σχεδιασμένα γιο να 
λειτουργούν σ.ο μεγίστη πίεση 0 ι 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα περιβλήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να περιέχουν τις πήγες ιον ιων. τις 
πλάκες συλλογής και τις υδατοψυκτες επενδύσεις και διαθέτουν πρόβλεψη γιο 
συνδέσεις αντλιών διάχυσης καθώς και άνοιγμα και κλείσιμο για την αφαίρεση και 
την επανεγκατόστάση των εν λόγω κατασκευαστικών μερών. 

Τμήματα μογνητικών πόλων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα τμήματο μαγνητικών πόλων διαμέτρου 
ανω των 2 σι χοησιμοποιούυενα για τη διατήρηση σταθερού μαγνητικού πεδίου 
εντός του πλεκτρομαγνητικού διαχωριστή ισοτόπων και για τη μεταφορά του 
μαγνητικού πεδίου μεταξύ συνεχόμενων διαχωριστών. 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ*» (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) _ 

Τροφοδοτικά ισχύος υψηλήςτάσεως 

Ειδικό σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τάσεως για πηγές 
ιόντων, τα οποία διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : ικανά για συνεχή 
λειτουργία, τάση εξόδων τουλάχιστον 20.000 V. ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α και 
μεταβολή τάσεως καλύτερη του 0.01% σε διάστημα 8 ωρών. 

Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα, υψηλής ισχύος, συνεχούς ρεύματος, 
τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών, τα οποία διαθέτουν ολα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
ικανά για συνεχή παραγωγή ρεύματος εξόδου τουλάχιστον 500 Α σε τάση τουλάχιστον 
100 V και μεταβολή ρεύματος ή τάσεως καλύτερη του 0 0 ι°ϊ σε διάστημα 8 ωρών. 

Μονάδες παραγωγής βαρέος ύδατος, δευτερίου και ενώσεων δευτερίου και ειδικά 
σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το βαρύ ύδωρ μπορεί να παραχθεί με διάφορες διεργασίες Ωστόσο, οι δύο διεργασίες 
που έχουν αποδειχθεί εμπορικά βιώσιμες είναι η διεργασία ανταλλαγής ύδατος· 
υδρόθειου (διεργασία 05) και η διεργασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογονου. 

Η διεργασία 05 βασίζεται στην ανταλλαγή υδρογόνου και δευτερίου μεταξύ ύδατος και 
υδρόθειου εντός σειράς πύργων των οποίων το ανώτερο τμήμα διατηρείται σε χαμηλή 
θερμοκρασία και το κατώτερο τμήμα σε υψηλή θερμοκρασία. Το ύδωρ ρέει προς το 
κάτω τμήμα των πύργων ενώ το αέριο υδρόθειο κυκλοφορεί από το κάτω τμήμα προς 
την κορυφή. 7ο αέριο και το ύδωρ αναμιγνύονται χάρη σε μια σειρά διάτρητων δίσκων. 
Το όευτέριο ενώνεται με το ύδωρ σε χαμηλές θερμοκρασίες και με το υδρόθειο σε 
υψηλές θερμοκρασίες ι ο αέριο και το ύδωρ, εμπλουτισυενα σε δευτέριο. αψαιρούνται 
απο τους πύργους του πρώτου σταδίου στο σημείο επαφής των δερυών με τα ψυχρά 
τμήματα και η διεργασίο επαναλαμβάνεται στους πύργους των επακολούθων σταδίων 
Το προϊόν του τελευταίου σταδίου, δηλαδή το εμπλουτισμένα με δευτέριο ύδωσ σε 
ποσοστό έως 30°έ. αποστε.'λεται στη μονάδά απόσταξης για την παραγωγή βαρέος 
ύδατος κατάλληλου για τον αντιδραστήρα όηλαδη το οποίο περιέχει 99.75== οξείδιο 
του δευτερίου. 


Με τη οιεργασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογονου εξάγεται δευτέριο απο τα αέρια 
σύνθεσης μεσω επαφής με υγρή αμμωνία παρουσία κατάλυτη. Το οέριο σύνθεσης 
τροφοδοτείται σε πύργους ανταλλαγής και σε μετατροπέα αμμωνίας Εντός των 
πύργων το αέριο ρεει απο τα κστωτεοο τμήμα προς ~ν «.ρρυφη ενώ η υνρή αμυωνια 
απο την κορυφή προς τα κάτω. : ο δευτεριο αφαιοεπο; σπς το υοοογονο που πεοιέ νέτα; 


στα αεοιο σύνδεσης και συγκεντρώνεται στην αυμω.:α -__ωνια κατόπιν ρεε. εντασ 

δια. αςης διαστιασπς αμμωνίας στο κάτω τμήμα του π^ς . ου ενω το αέρια ρεει εντός 
μετατροπέα αμμωνίας στην κοουοη. Σε υετανενεστεο: στάδιο επερχετα; πεοα.τεοω 
εμπλουτισμός και. με την τελική απόσταξη, παοανετα: θα ο μ ύδωρ κατάλληλο για 
αντιδραστήρα. Το αέοιο σύνθεσης για τροφοδότηση ε.να: δυνατόν να πρόελθε: απο 
μονάδά αμμωνίας η οποία, με τη σειοο της. μπορεί νο κατασκευαστεί σε συνδυασμό υε 
μονάδά ονταλλαγής αμμωνίας-υδρογονου βαρέος ύδατος Στη διεργασία ανταλλαγής 
αμμωνίας-υδρογονου είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί σύνηθες ύδωρ ως πηγή 
δευτερίου. 


ι ιολλά απο τα κύρια στοιχεία του εςοπλισμού των μονάδων παραγωγής βαρέος ύδατος 
που χοησιμοποιούν τη διεργασία 05 η τη διεργασίο ανταλλαγής αμμωνίας -υδρανοναυ 
είναι κοινά για πολλά τμήματα της χημικής βιομηχανίας καί της πετρέλαια βιομηχανίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως για τις μικρές μονάδες που χοησιμοποιούν τη διεργασία <35. Αίγα 
ωστόσο από τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. Οι διεργασίες 03 και 
αμμωνίας-υδρογονου απαιτούν τάν χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων, 
διαβρωτικών και τοςικών υγρών σε υψηλές πιέσεις. Για το λόγο αυτό, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατάρτιση των προτύπων σχεδιασμού 
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6 . 1 . 


6 . 2 . 


και λειτουργίας των μονάδων και του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν 
αυτ^ς τις διεργασίες, όσον αφορά την επιλογή των υλικών και τις προδιαγραφές, ώστε 
να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργία τους υπο συνθήκες υψηλής ασφάλειας και 
αξιοπιστίας. Η επιλογή της κλίμακας είναι κυρίως συνάρτηση οικονομικών παραγόντων 
και αναγκών. Επομένως, τα περισσότερα στοιχεία του εξοπλισμού πρέΛει να 
κατασκευάζονται αναλογως των απαιτήσεων των πελατών. 


Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι. στις διεργασίες 05 και αμμωνίας-υδρογόνου, χωριστά 
στοιχεία εξοπλισμού τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί ειδικά για 
παραγωγή βαρέος ύδατος. μπορούν να συναρμολογηθουν σε συστήματα τα οποία είναι 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για παραγωγή βαρέος ύδατος. Περιπτώσεις 
παρόμοιων συστημάτων είναι το σύστημα παραγωγής καταλύτη που χρησιμοποιείται 
στη διεργασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου και τα συστήματα απόσταξης ύδατος 
που χρησιμοποιούνται και στις δύο διεργασίες για την τελική συγκέντρωση βαρέος 
ύδατος προκειμένου νο ληφθεί βαρύ ύδωρ κατάλληλο για αντιδραστήρα. 

Στα στοιγεία εξοπλισμού που είναι ειδικά σχεδιασμένα π κατασκευασμένα για την 
παραγωγή βαρέος ύδατος και τα οποία χρησιμοποιούν ε.τε τη διεργασία ανταλλαγής 
ύδατος*υδρόθειου είτε τη διεργασία ανταλλαγής αμυωνιας -υδρογονου 
περιλαμβάνονται τα εξής: 


Πύργοι ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου 


Πύογοι ανταλλαγής κατασκευασμένοι απο επίλεκτο χαλυΰα (όπως Α5ΤΜ Αο ίο) με 
διαμέτρους 6 τι (20 (ή έως 9 γπ (30 ίΐϊ. με πιέσεις λειτουργίας το λιγοτερο 2 ΜΡε (300 
Ρ3ί\ και ανοχή στη διάβρωση τουλάχιστον 6 γπγη. ειδικά σχεδιασμένοι η . 

κατασκευασμένοι για παραγωγή βαρέος ύδατος με χρηση της διεργασίας ανταΛλαγης 
ύδατος-υδροθείου. 


Φυσητήρες και συμπιεστές 

Φυγοκεντρικοί φυσητήρες ή συμπιεστές ενός σταδίου και χαμηλής πίεσης: ί°·2 ΜΡ3 Π 30 
ρδϊ) για κυκλοφορία υδρογόνου-υδροθείου (αέριο που περιεχει ανω του 70 .ο Η^δ) £.ιοικα 
σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για παοαγωγη βαρέος ύδατος με τη διεργασία 
ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου. Οι εν λογω φυσητήρες και συμπιεστές έχουν ^ 
δυναμικότητα τουλάχιστον 56 γπ 3 Εδο (120.000 50ΡΜ) κ 0ι πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 
1.3 ΜΡδ (260 ρ$ϊ) σε άντληση και διαθέτουν διατάξεις οτεγανοποιησης σχεδιασμένες 
νια λειτουργία με υγρό Η : 5. 


6.3. Πύργοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου 

Πυονοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδραγανου υψους μεγαλύτερου ή ίσου των 35 γπ κΐ Ι4.υ 
*· ■ ·έ διαμέτρους 1.5 γπ (4.9 ίΐ) έως 2.5 π <3 2 Λ), ικανοί για λειτουργία υπο πιέσεις 
μεναλύτερες των 15 ΜΡα (2225 ρει) ειδικά σχεδιασμένοι η κατασκευασμένοι για 
πασαγωγή βαρέος ύδατος με χρήση της διεργασίας ανταλλαγής αμμωνιας-υδρογανου. 
Οι πύργοι διαθέτουν επίσης τουλάχιστον μια αξονική οπη υε στεφάνη η οποία είναι της 
ίδιας διαμέτρου με το κυλινδρικά τμημο που επιτρέπει ττν εισαγωγή και αφαιθϊ.ση, 
«,αωτεοικών τμημάτων ταυ πύργου 


5.4. Εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη πύργου και πολυβαθμιες αντλίες 

= σ_·τερικά κατασκευαστικά μέρη πύργου και πολυβαθυιες αντλίες που έχουν ειδικά 
σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί για πύργους παραγωγής βαρέος ύδατος με διεργασία 
ανταλλανής αμμωνίας-υδρογόνου. Στα εσωτερικά κατασκευαστικό μέρη πύργου 
πεολαμβάνονται ειδικά σχεδιασμένοι εκχυλιστές βαθμιδος οι οποίοι διευκολύνουν τη 
στενή επαφή μεταξύ αεαίου και υγρού. Στις πολυβαθμιες αντλίες περιλαμβάνονται 
ειδικά σχεδιασμένες εμβυθιζόμενες αντλίες για χυκλοφορία υγρής αμμωνίας εντός ενός 
σταδίου επαφής στους πολυβάθμιους πύργους. 

6 - 5 - Διατάξεις για τη ζιάσπαση της αμμωνίας 

Διατάξεις για τη διάσπαση της αμμωνίας με πιεσεις λειτουργίας μεγαλύτερες η ίσες^,ων 
3 ν.?3 (450 ρείί ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για παραγωγή βαρέος υοατος 
με χοήση της διεργασίας ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου. 
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6.6. Απορροφητικοί αναλυτές υπερύθρων 

Απορροφητικοί αναλυτές υπερύθρων για την αναλυοη σε συνθήκες φορτίου της 
αναλογίας υδρογόνου/δευτερίου. όπου οι συγκεντρώσεις του δευτερίου είναι 
τουλάχιστον 90%. 

6.7. Καταλυτικοί καυστήρες 

Καταλυτικοί καυστήρες για τη μετατροπή εμπλουτισμένου αερίου δευτερίου σε βαρύ 
ύδωρ ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για την παραγωγή βαρέος ύδατος με 
χρήση της διεργασίας ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου. 

7. Μονάδες μετατροπής ουρανίου και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος 
εξοπλισμός 

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι μονάδες και τα συστήματα μετατροπής ουρανίου μπορούν να επιτελέσουν έναν ή 
περισσότερους μετασχηματισμούς από ένα χημικό είδος ουρανίου σε άλλα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: μετατροπή μεταλλεύματος ουράνιου υπό συμπυκνωμένη μορφή 
σε ϋ0 3 . μετατροπή υθ 3 σε Κ0 2 . μετατροπή οξειδίων ουρανίου σε υΡ 4 ή ϋΡ 4 . μετατροπή 
. . υΡ 4 σε υΡ βι μετατροπή ϋΡ 6 σε υΡ 4 , μετατροπή ϋΡ 4 σε μεταλλικό ουράνιο και μετατροπή 
φθοριούχων ενώσεων ουρανίου σε ϋ0 2 . Πολλά σημαντικά στοιχεία ταυ εξοπλισμού για 
τις μονάδες μετατροπής ουρανίου είναι κοινά σε πολλά τμήματα της χημικής 
βιομηχανίας. Για παράδειγμα, στους τύπους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις 
διεργασίες αυτές περιλαμβάνονται: κάμινοι, περιστρεφόμενοι κλίβανοι, αντιδραστήρες 
ρευστοποιημένης βάσης, αντιδραστήρες πύργου φλόγας, φυγοκεντρωτές υγρών, 
αποστακττκές στήλες και στήλες εκχύλισης υγρού-υγρου. Ωστόσο, λίγα από τα στοιχεία 
αυτά είναι διαθέσιμα στο εμπόριο· τα περισσότερα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές του πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται να_ 
ληφθούν υπόψη ειδικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικό ζητήματα προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διαβρωτικές ιδιότητες ορισμένων απο τις χρησιμοποιούμενες 
χημικές ουσίες (ΗΕ. Ρ 2 . ΟΡ 3 , και φθοριούχες ενώσεις του ουρανίου). Πρέπει τέλος να 
σημειωθεί ότι. σε όλες τις διεργασίες μετατροπής ουράνιου, στοιχείο του εξοπλισυου 
που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για υετατροπή ουρανίου μπορούν 
να αποτελέσουν τμήμα συστημάτων που είναι ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα 
γιο το σκοπό αυτό. 

7.1. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα μετατροπής μεταλλεύματος 
ουρανίου υπό συμπυκνωμένη μορφή σε υθ 3 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ Σ. ...ΙΕΙΩΙΗ 

Το μετάλλευμα ουρανίου υπό συμπυκνωμένη μορφή ε;ναι δυνατό να μετστραπε; σε 1)0 ; 
διαλύοντας κατ αρχας το μετάλλευμα σε νιτρικό οξυ και εκχυλίζοντας καθαρό νιτρικό 
•^ουράνιο με χρήση κάποιου διαλύτη όπως ωωσφορικο τριβουτύλιο. Κατόπιν το νιτρικό 
. -^.ουράνιο μετατρέπεται σε υθ 3 με συμπύκνωση και απονίτρωση ή με εξουοετέρωση με 
-·■.'· -αέριο αμμωνία για την παραγωγή διουρανικης αμμωνίας με επακόλουθη διήθιση. 

* 0 ; λΗρονση και πύρωση. 

/ Τ/*·Ι 

.7.2.,; ;£ιδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα μετατροπής υθ 2 σε ϋΡ { 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το 1)0 2 μπορεί να μετατραπεί σε υΡ { άμεσα με φθορίωση. Η διεργασία απαιτεί πηγη 
αερίου φθορίου ή τριφθοριουχου χλωρίου. 
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7.3. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα μετατροπής υθ 2 σε υο 2 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το ϋΟι μπορεί να μετατραπεί σε ϋΟ ζ με αναγωγή του υθ ; με αέρια αμμωνία ή 
υδρογόνο που έχουν υποστεί πυρόλυση 

7.4. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα για την μετατροπή υθ : σε ΙΙΡ 4 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υθ 2 μπορεί να μετατραπεί σε ϋΡ 4 με αντίδραση του υθ* με αέριο υδροφθόριο (ΗΡ) 
σε 300-500 *0. 

7.5. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα μετατροπής ϋΡ 4 σε ϋΡ 4 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υΡ 4 μετατρέπεται σε υΡ { με εξώθερμη αντιδοαση με φθόριο σε πυργοειδή 
αντιδραστήρα. Το υΡ ; συμπυκνώνεται απο τα θερμό απαερια καθώς το ρεύμσ απαερίων 
διέρχεται μέσω ψυχρής παγίδας θερμοκρασίας -ΙΟ ’Ω διεργασία απαιτεί πηγή αερίου 
φθορίου. 

7.6. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα μετατροπής ΙΙΡ 4 σε μεταλλικό 
ουράνιο 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υΡ, μετατρέπεται σε μεταλλικό ουράνιο με αναγωγή με μαγνήσια (μεγάλες παρτίδες) 
ή ασβέστιο (μικρές παρτίδες). Η αντιδοαση εκτελείται σε θερμοκρασίες ανώτερες του 
σημείου τήξης του ουρανίου (1Ί30 Ό). 

7.7. Ειδικό σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματσ μετατροπής ϋΡ* σε υθ ; 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το ϋΡ* μπορεί να μετατραπεί σε υ·Ω ; μπορεί νσ εκτελεστει υε μία από τις ακόλουθες 
τρεις διεργασίες. Στην πρώτη, το ϋΡ* οναγεται και υδρολυεται σε υθ 2 χρησιμοποιώντας 
υδρογόνο και ατμό. Στη δεύτερη, το υΡ^ υδρολυεται με διάλυση σε ύδωρ, προστίθεται 
αμμωνία και καθιζάνει διουρανικό αμμωνία που ανάγεται σε ϋΟ* με υδρογόνο στους 
320*0. Στην τρίτη διεογασια. υΡ } . ΟΟ; κα. ΝΗ 2 σε αεοιο μορφή ενώνονται εντός άδοτος 
και καθιζάνει ουρανυλανθρακικο αμυωνιο Το ουρανυλανθοακικό αμμώνιο ενώνεται υε 
οτυο και υδρογονο σε θεουοκεασίσ όύύ-ίΓ.ΟΌ και πσθΓ._τ*ει ·φο,. 

Η μετατροπή υΡ. ; σε υθ ; συχνά αποτε/^:; το πρώτο ~ο;·.ο \ε;τουργιας μιαο υοναδας 
παρασκευής καυσίμου. 

7.3. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα μετατροπής υΡ* σε ΙΙΡ., 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το ϋΡ.; ανάγεται σε υΡ 4 με υδρογόνο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Στο βαθμό που ο» διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εμπλέκουν πυρηνικές ύλες δηλωμένες 
από την Κοινότητα, και υπό την επιφύλαξη του άρθρου \ του παρόντος πρωτοκόλλου, ο 
Οργανισμός και η Κοινότητα συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή των εν 
λόγω διατάξεων και αποφεύγουν οποιαδήποτε άσκοπη επανάληψη δραστηριοτήτων. 

Η Κοινότητα διαβιβάζει στον Οργανισμό πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές, για πυρηνικές 
και μη χρήσεις, αφενός από έκαστο Κράτος προς ένα άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, και 
αφετέρου προς έκαστο Κρότος από ένα άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις πληροφορίες που διαβιβάζονται βάσει του άρθρου 2 υποεδάφια α.νί) β) και 
α.νί) γ) σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές πυρηνικών υλών πηγής που δεν έχουν ακόμη 
φθάσει σε σύνθεση ή καθαρότητα κατάλληλη για την παρασκευή καυσίμων ή για ισοτοπικό 
εμπλουτισμό. 

Έκαστο Κράτος διαβιβάζει στον Οργανισμό πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές προς ή από 
ένα άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας που αντιστοιχούν στις πληροφορίες περί 
προδιαγραφόμενου τεχνικού εξοπλισμού και υλών μη πυρηνικών εφαρμογών απαριθμούμενων 
στο παράρτημα II του παρόντος πρωτοκόλλου, οι οποίες διοβιβαζονται βάσει του σημείου α.ϊχ) 
α) του άρθρου 2 σχετικά με τις εξαγωγές και μετά από ιδιαίτεοο αίτημα του Οργανισμού βάσει 
του σημείου α.ίχ) β) του άρθρου 2 σχετικά με τις εισαγωγές. 

Ως προς το κοινοτικό Κοινό Κέντρο Ερευνών, η Κοινότητα εφαρμόζει επίσης τα μέτρα που ορίζει 
το παρόν πρωτόκολλο για Κράτη, κατά περίπτωση, σε στενή συνεογσσία με το Κράτος στην 
επικράτεια του οποίου ευρίσκεται μια εγκατάσταση του ΚΚΕρ. 

Θα διευρυνθεί η επιτροπή επαφής που συγκροτείται βάσει του άρθρου 25 α) του αναφερόμενου 
στο άρθρο 26 της συμφωνίας πυρηνικών διασφαλίσεων πρωτοκόλλου, ώστε να επιτραπεί η 
συμμετοχή εκπροσώπων των Κρατών και η προσαουογη στις νεες περιστάσεις που 
διαμορφώνει το παρόν πρωτόκολλο. 

Για σκοπούς και μόνο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Κοινότητας και των κρατών μελών της. έκαστο 
Κράτος που αποφασίζει να αναθέσει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 
υλοποίηση ορισμένων διατάξεων υπαγόμενων βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου στην ευθ; " 
των Κρατών, ενημερώνει σχετικώς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέση ατο πρωτόκολλο με επιστα/.η 
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενημερώνει τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη στο 
πρωτόκολλο για την εκ μέσους της αποδοχή των εν λανω αποφάσεων. 
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ΕΙ Ιςχίο ςυβ ρί««Ιβ « « 0 Ρ“ β««ίΠο*1» εοηίοπηβ ^ οτφηιΐ ίβρωίϋκίο βπ 1οι βκΗίνο* 4β I* 5*^,^. 
Οβηβηΐ άε Ιε Οοιηΐίίόη 4β Ιμ Οο«ηιιηί<1*ίβ# Ευτορβ» βη Βπηβΐιε. 

Οβτ νοπί<*βηι1β Τ«Λ “* *«« 1«*1»υΙ)ί8<β Α&κΛτίΛ «1β$ Οίρη*1ι, (Ιοί Ιπι ΑτΛίν άα ΟβηβτεΙεβΙαβί,Η,*, && 
Κοπκηίδδίοη ώί Ειιτορ*ί*Λ«ι Οβπιβίηβςΐιεήβη ίη ΒΓθ»β1 ΙώιίβΗβίΙ ΪΛ 

Ροηπϊίέβικίβ κΙιΛ α βη ΒβΙίτβΛβ* ϊβηριτί εΓ οηρηεΜοΙίΐιιηβηΐβί (ίβροηβιβΐ ί Κοπιιηίίίίοπβη Γογ Οβ ΕυτορτΐΑβ 
ΕβΙΙβεεΙιεΒβη 3βηβΓβΙϊβΙίΓβ1ιηίΐ5 ετίυνβτ ί ΒηιχβΙΙβ*. 

Ε<1β!1Χ οΐβνε ΐεΐίϊΐΐ οη οΠίβεΙίίΐ Γοάκΐβΐΐυ ^βηηδε ΒΓγτϊβϋυΙ οΐβνυι Εητοορβη ^ΗΐβϊεΟίβη ΙίΟΓηϊϋίοη 
ρίϊεϋιΐββπΛδη ιτΗΛοοη Ι»11β1βίυ5ΐ* εΒαιρβιΐίκεΙΙ Ιβίκΐΐϊβ. 

Ιλ Ιβχΐβ ςυϊ ρΓόεέόβ β$ί ιιηβ βορίβ ββτΐίίϊέβ οοηίοπηβ ί Γοπ^ΐη»! ϋροίέ «Ιβη* Ιβι ειοΗΐνβε όυ 5βετβ»π« Οέηίπΐ 
άε 1ε Οοηιιηίϊϊΐοη <1βϊ Οοτηιηυη&ιηέι βιίΓορέβηηβε. 

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο ίου πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής 
Γραμματείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οτις Βρυξέλλες. 

ΤΗβ ρΓβοβιΙίηϊ ϊβχΐ ιέ ε οβΠΐίΙβιΙ Ιηκ οοργ οί ΰιβ οη£Ϊη>! όβροεΐίβιί ϊη Λβ «τοΗΐνβϊ οί Λβ δβοΓβίεπεί-ΟβηβτιΙ οΓ 
ίΐιβ Οοιηπιϊϊίϊοη οΓϊΙιβ ΕιίΓορβεη Οοπιιηιιηίίίβί ίη ΒηΐϊκΙί. 

Π ΐβΛο ςΗβ ρΓβββόβ β εορϊε οβηίΓίΜΐβ οοηΓοπηβ εΙΓοπιρηεΙβ άβροϊίίείο ηβ^Ιί ετβΗίνί όβ| δβ^τειετΐειο 3βηβη1β 
<ίβϋε ΟοιηπυΜΐοηβ <ίβ!Ιβ ΟοιηυηίιΑ βιίΓορββ ε ΒηαβΙΙβε. 


ϋβ νοοΓ^ΒΐηιΙβ ΙβΙίΛ ί$ ΗβΙ νοοΓ ββηίΐυίόβηιί ββινωπηβΓίΛ εήβΙιΗή ν»η ΗβΙ οηχίηββΐ, η 6 ( 1 βΓ 8 « 1 β 8 ^ ΐη όβ ετβΗίβνβη 
νεη ΗβΙ δβοΓβίεπεεί-ΟβηβΓβεΙ νεη ιΐβ Οοηηιίϊείβ νεη «Ιβ Ευιορβ» ΟβτηββηκΗερρβη Ιβ ΒΓυίίβΙ. 


Ο ιβχίο ηυβ ρεβββιΐβ έ ιηηι βόρϊε εοίβηΐΐβειίί <3ο οπ^ίη»! ίεροείαιΐο ηοι ετςαΐνοε <3ο δββΓβϊεπεόο-ΟβΓβΙ άε 
Οοηιϊεείο ^35 €οπηιηίϋ«1β5 ΕαΓορβίεε, 


ΟνεηίΐΑβηιΙβ «χΐ ϊτ βη 1*ϊΐνΓΐα ενδίοΊίτ εν ά* οηδίηεί ϊογπ όβροηβτβίδ ί ΕιίΓορβκίιε ίβιηβηί&ρβΓηεί 
Ιωπυηίίίίοηε ^εοβΓεΙεβΙοοΐεπεΐε ετίαν ί ΒΓγϊϊβΙ. 


ΗββΗο βη ΒηΐϊβΙβι, 
Οηοΐιβίιβη ηι ΒίΰκβΙ λΐη 
1)<1ίεπ1ΐί« ί ΒηαβΙΙβε, «!βο 
Τβίηγ Βιγ»«1ί«ΐ 
Ριπ έ ΒηαβΙΐΜ, Ιβ 
Έγινε στις Βρυξί/λες, 
Οοηβ ιι Βπιειβίε, 

Γιηο ι ΒηιχεΙΙβε, ϋ 
Οβώαη ιβ ΒπαεβΙ σρ 
Ρβίιο «η Βηιχβίελ εηι 
υιΛπίβΐ ί Βγ}'Μ«Ι ίβη 


2 Ο -0\- 1399 




ΡΙΑείΗΐββΗ 
δβοτέΐΛΪΓβ £έηέη1 
Γ ενικός Γ ραμματέας 
δββΓβίβτγ-ΟβηβτιΙ 
5«8τβΐ»Ηο |βηβπϋβ 
5ββτβίιΗ··Κ60βηβ] 
δββτβΐέηο-ΟβηΙ 
ΟβηβπϋκΙατηηΓβ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) 
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Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 αυτού. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου 
του Κράτους. 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2000 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

α ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2000 

Ο ΕΠ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ε. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕ1.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ 3Β * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΠρ: νννννν.θ 1.9Γ 
β-ΙΠΒίΙ: ννβΐ3Γη33ίθΓ @ ΘΙ-9Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σσλωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 7Ε1 - 5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 966 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 18531 4135 228 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθαυ 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381100 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΔιοικητήριοΤ.Κ. 450 44 (0051) 87215 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531)22 858 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 

ΚΕΡΚΥΡΑ-Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661)89127/89120 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη (0251)46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελβίες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυ ξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 
δσέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα ΦΕΚτου Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγω¬ 
νισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά θσέλιδο ή μέρος αυτού). 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 δρχ. 

Β" (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 


3.500 - 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ,λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 

» 

750 - 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ,λπ.) 

70.000 

*» 

3.500 >* 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 

» 

1.500 » 

Ν.Π.Δ.Δ, (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 

» 

750 » 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

5.000 


250 - 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 

» 

500 » 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 

Μ 

150 » 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε,Π. 

10.000 

» 

500 » 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

300.000 


15.000 » 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

50.000 

Μ 

2.500 » 

ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

300.000 

ΥΙ 

15.000 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συ νδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών. 

“ Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. _ 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















